INSTRUCriONS  ON  HOW  fO  USE  THE  INDEX 
8EL0y  m.   THE  eiFFERENT  SECTIONS  THAT  WILL  ftPPEAK  IN  iHE  INDEX'. 


ft)  SORrtD  BY  PROUUtI  NAME  (CURREf^l  ANii  hRCHIMPLE  lltf.B'; 
THIS  INUtX  IS  FOR  !Ht  USER  WHO  IS 
RUNNING  ARCHIVAIIE  SOFTWARE,  II  WILL 
LISblN  (Ht  ORUtR  IN  WHICH  iHEY  SHOULD 
APPEAR  IN  THE  lIBRARYfALL  CURRENI  ANH 
ARCHIVABLE  PRODUCTS. 

B)  SORlEIi  t!Y  PROItULI  NAME  <CURKENt  itEMS  ONLY); 
THIS  INDEX  IS  FOR  THE  UStH  WHO  IS 
RUNNING  ALL  CURRENT  SOFTWARE 
ANY  If  EMS  NO  LONGER  LIblEii  WOULD 
BE  OBSOLETE. 


C)  SORTED  BY  PART  NUMBER: 

THI3  WILL  OiyE  YOU  THE  ABILITY 
TO  LOOK  UP  A  INDIVIDUAL  PAR)  NUHPER 
AND  FIND  THE  LOCATION  lOR  LOCATIONS) 
OF  H  IN  THE  LIBR'ARY. 

D)  SORTED  BY  TITLE  OF  MANUAL; 
THIS  MILL  biVE  YCU  THE  ABILITY 
TO  LOUr,  L'P  A  MANUAL  BY  THE  TITLE 
AND  FIND  THE  LOCATION  (OR  LOCATIONS) 
OF  I r  THE  LIBRARY. 

WHEN  YOU  RECEIVE  NEH  UPDATES  10  BE  PLACED  INTO  YOUR  LIBRARY  REFER 
TO  THE  INDEX  WHICH  WOULD  APPLY  fO  YOU  (EITHER  ARCHIVABLE  OR 
CURRENT  SOFTWARE)  AND  PLACE  THEM  IN  fHE  ORDER  IHEY  APPEAR  ON  IHE 
INDEX.  TO  FIND  NEW  ITEMS  EASILY  REFER  TC  THE  •DATE"  COLUMN 
AND  ALL  ITEMS  WHICH  HAVE  THE  SAME  DATE  THAI  IS  ON  IHE  HEADER 
OF  THE  TITLE  STRIP  ARE  IHE  ONES  THAT  YOU  WOULD  BE  RECEIVING. 


EXAMPLE!  YOU  RECEIVE   'INDEX  8J-JUN' 

YOU  MOULD  REFER  TO  ANY  ITEMS  THAT  HAVE 
•JUN  65'  IN  THE  DATE  COLUMN.  THESE  ARE  THE 
ITEMS  YOU  WILL  BE  PLACING  INTO  '^UU  LIBRARY. 


AuBO)  INCLUDED  ON  THE  INDEX  WILL  BE  IHE  NEW  ITEMS  FOR  IHE  OPCUMING 
MONTH.  THE  'NUMBER  ur  THE  fICHE'  COLUMN!  WILL  BE  PLANK  Mb   THE  'DATE' 
COLUMN  WILL  REFLECT  THE  MONTH  YOU  SHOULli  BE  KECEI'^ING  THE  HCHE. 


IF  YOU  HAVE  ANY  PROBLEMS. QUESTIONSf  OR  SUGGESflONS  PLEASE  WRITE  TU; 


DICITAL  EOOIPMENI  CORP. 
CONIINENIAL  HUULEVARD 
MERRiHACK,  NH    030tj4 

ATfN;  DEHBIE  DUSLING   MK1-2/NJ4 


COLUR  CODING 

FOR 

FEBKL'ARY  1984 
RSX-llH/RSX-UM-PLUS/RSX-llS  LIBRARY 


RSX-llM 

V4,l 

LT.  BLUE 

UJ628 

RSX-llM-PLUS 

V2.1 

fLAlN 

QR'jOO 

RCX-llS 

V4.1 

GRAY 

GJ642 

8AfilC+2  FOR  RSX-11H/H+. PDP-11 

V2.1.2,2 

bKtEN 

QJV18 

BCP 

VI. 0 

WHITE 

QJS05 

CIRll/CHVll  SOFTWARE  URIVER 

yi.o»3.o 

GRAY 

QJ^-2B 

C0B0L-81/RSX 

y2.o 

BEIGE 

0J9V4 

CDH«  lOf-DUP 

VI. 0 

BPOWN 

QJ734C1I 

COW  iOP-liZ 

VI, 0 

Plain 

QJi'iSCD 

CORAL-66.  PDP-11 

V4.0 

YELLOW 

QP066 

DATATfUEVE-11 

V3.0 

ORANGE 

QP3C'1 

DBWS-ll 

V2. 0.2.1 

PINK 

QPi/'6 

DECHET-UM 

V3,l.'..0 

RED 

QJ684 

DM 

V4,l 

BLUE 

QJ6M 

DT07-11H 

VI. 1 

LI.  BLUE 

UJS2i 

DX/ilH 

V3.1 

PURPLE 

0J704CII 

FNS-11/RSX 

VI. 0 

WHITE 

QJ715 

FORTRAN  IV/RSX 

V2.6 

GRAY 

•     UP230 

FORTRAN-77  DEBUG.  PDP-11 

VI. 0 

BROWN 

QP232 

F0RTRfi«-77/RSXi  PDP-11 

V5.0 

BEIGE 

0J668 

lEC-UH 

V3.0 

YELLOW 

QJSOl' 

KrtC-ll  TOOLS 

VI. 0 

REIi 

QJ6i3Ui 

KHVn-A  HDIC  FRAMING  SOFTWARE 

VI. 0 

PINK 

QJb32 

LSP-11 

VI. 2 

PLAIN 

QJ724AD 

•WX200/RSX-IAS 

V2.1 

ORANGE 

QJ070 

OBSERVER 

VI. 0.1.1 

YELLOW 

QSP40 

PASCAL/RSX.  PDP-11 

VI, 0.1.1 

GRAY 

QJ128 

PDP-11  CODOL 

V4.1,4.4 

BROWN 

QP012 

PLXY-llH 

VI. 1.1. 3 

GRAY 

QJSVO 

PRO  HOST  COMMUNICATIONS 

VI. t). 1,7 

GREEN 



PRO  HOST  TOOL  Kil 

VI. 0 

LT.  GREF>i 

QBA14 

PRO  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2 

V2.1.2.2 

WHlit 

QJ073 

PRO  TOOL  KIT  COBOL-81 

V2.0 

4e\\«j0 

Q9A19 

PRO  TOOL  KIT  DIDOL 

VI  .0.1. 6 

BEIGE 

QBA16 

PRO  TOOL  KH  FORTRAN-77 

V5.0 

liRAY 

ojo;4 

PRO  TOOL  KIT  F0RTRAN-77/DB6 

VI.  0 

LT.  BLUE 

QiiA21 

PRO  «]ST  TOOL  Kir  PASChL 

VI. 1 

ORANGE 

DBA  18 

RGL/U 

VI. 1 

BROWN 

llJ12i 

RSX'U  2780/3780  EMULATOR 

V4.1 

PURP'.E 

QJD82 

RSX-11  PSI/M 

V2.0 

BLUE 

QJLiVl 

R8X-11/PR0VUE 

V2.0 

GRAY 

aJS83 

RSX-11M73271  PROTOCOL  EMULATOR 

V3.0 

GREEN 

RSX-llM/FORTAN  ENHANt  PK6  MINC 

VI. 1.1. 2 

YELLOW 

()JV43 

RSX-UM/IAS  RJE/HASP 

VI. 1 

GREEN 

UJS60 

RSX-llM  SNA  PE 

VI. 1 

GRAY 

0JP69 

RSX  IiLX-11 

VI. 0 

WHIIE 

QJ68y 

RSX  MUE/IU 

V1,0 

BLUE 

UJA61: 

RTEN-n 

VI, 1.2.0 

5REEN 

GJ2y! 

80RT-U 

V2.C 

KINK 

OP602 

P33e  2 


8SP-n  VI. 3 

IW1004/RSX  M2.0 

VSVll-N  ORIVtR  V2,0 

VTV31-K  RSX-llH  DRIVE  It  SUB  PK6  VI. 0 


Rtli 

QJV62A[i 

ORANGE 

QJl/0 

YELLOW 

OJS27 

WHIIE 

QJbH 

OPERATING 
SYSTEH 


PRODUCT 
NAHE 


INDEX  FOR  THE  CUPREN,  AND  ARCMIVAFLt  SORWAI'll  J3ER 


TITLE 
OF 

HANUAL 


VERSION 


r.-jun-r' 

Psae  : 

PARI 

NUHBE!; 

NUMl'tR 

REM 

Uf 

LEVEL 

FICHE 

I'ATE 


IRSX 

ssx-iih 

ffiSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llM 

lltSX 

RSX-llH 

IR3X 

RSX-llH 

RSX 

RSX-llh 

«KSX 

RSX-llH 

tftSX 

RSX-llH 

IRSX 

RSX-IIH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-UH 

«RSX 

RSX-llH 

WSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

«RSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-UH 

tRSX 

RSX-llM 

tRSX 

RSX- lift 

tRSX 

RSX-JIH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-n« 

RSX-llH./RSX-llS  RELEASE  NUTES 
RSX-llH/llS  INFOKHAIION  LUKEClORY/lNDEX 
RSX-llH  GUIDE  TU  WRiflNH  AN  i/(i  DRIVER 
lAS/RSX-n  SYSIEH  LI2'  KOUllNt  KEI   rtfiNUftL 

RSX-11  SYS  GENEPAflON  AND  INSTALLAriON  oDE 
EDT  EDIIUR  MANUAL 

RMS- 11  PROljRAMrtERb  MANUAL 
RMS-il  USER'S  GUIDE 
RHS-U  UTILITIES  MANUAL 

RSX-llM/M-PLUS  DAICH  AND  UUEUE  OPERAIIONS  HAN 
RSX-llH/H-PLUS  COMMAND  LANGUAGE  MANUAL 
RSX-11H/M+  CRASH  DUMF  ANZ  -EF  MANUAL 
RSX-HM/M-PLUS  ERROF;  LOGUINU  MANUAL 
RSX-llH/M  ^LOS  EXEtUfli/E  KEFEKENCt  *ANUAL 
RSX-llM/M-PLUS  GUIDE  10  PROGRAM  DtVtLUKMEN! 
RSX-11M/M+  I/O  DRIVERS  REF  MAN  lUPDtlt 
RSX-UM/Mt  MCR  OPERAiiUNb  MANUAL  (UFDtl) 
RSX-UM/MF  SYSIEM  MANAbEMLNf  ODE  'UPDIlt 
RSX-llM/M-PLUS  TASK  BLDR  MWWAu  HFOH  ■ 
RSX-llM/M-FLUS  UULlliES  MANUAL   ■.LI^■Lltl' 
KHS-U:  AN  iNIRODULMON 
INTRODUlllUN  10  RSX-llM  AND  RSX-ilM-HUb 
lAS/RSX-ll  I,'U  OPERAIIONS  Pt^EKLfLE  ri'iNUAL 
r.DT  EDI  I  OR  MANUAL 


aa-2j;jh-i.-ovi  2 

AA-259"it-it-001  4 

AA-2600E-TL  OOi  3 

AA-b!.8(>D-'C-00!  2 


NOV  93 
NOV  83 
NOV  1^3 
NOV  83 


AA-H62bC-TL  -OOi  5  NOV  83 

AA-J''26A-lC-'Xtl  i  NOV  83 

AA-L668A"rt-00l  b  MOV  83 

fiA-Lt69A-IC-001  2  NOV  82 

AA-L6/VA-rL-00l  3  NOV  83 

AA-L6/lA-1t-001  2  "^W  83 

AA-L6/2I<-fL0vl  4  WV  83 

AA-L673D-ICO(.l  i  NOV  61 

AA-L4/'4B-R-00i  3  NOV  83 

AA-L6'/'5A-R-W1  4  NOV  '33 

AA-L6;6A-TL-001  2  NOV  8.' 

AA-L4"'/A-U'-00l  6  NOV  S3 

AAL!.'8A-lt  -<.)01  5  NiA  83 

AA-L«'VD-lt-001  6  W  e3 

AALiBOB-'L-OOl  b  NO'. 

AA-L681A-a-Wi  J  tr.i' 

AA-L682A-I'.-Wl  1  NO' 

AA-i.'*3A-(t-CK'l  :  NW 

Ah  i;  ■  •*'.". 


INDEX  KOh  IHt  UURK£f*l   ANU  flKCHlVASLt  bUH  fWftht  OStK 


'3-  ijri-|VB< 

"22C    J 


0PERATIH6 

PRODUCT 

SYSTEM 

iwnt 

tRSX 

RSX-llH 

«RSX 

RSX-llH 

*RSX 

R5X-11N 

ffiSX 

RSX-im 

mm 

RSX-llH 

«RSX 

RSX-llN 

wsx 

RSX-llH 

R8X 

RSX-llH 

IRSX 

RSX-llH 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

ffiSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

rsx-uhh^-lus 

IRSX 

RSX-llH-PLdS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

RSX 

RSX-llH-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-iiH-PLUS 

IRSX 

RSX-ilH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

llfLE 

OF 
MANUAL 

EDI  QUICK  REFfcRtNCb  MANUAL 

IAS/RSX-11  UHI  KEFtKLPLt.  flAHUAL 

PDP-11  rtACRO-11  LANfjUAGL  Rtr  MANUAL 
RSX-llH  V4,l  SPli  H.ib.20 

RSX-llH  V4.1  SPO  14.J2,21 

RSX-llH  CROSS  REFERENCE  lAFLE 

RSX-IIM  HINl  REFEttNCt 

EDI  tmiUR  REFEKENCt  lAKH 

KDP-U  PKOGKAMr«lNb  lARD 

IAS/KSX-11  SYblEH  LIP  POUIINE  KtF  MANUAL  : 

RSX-llM-PLUS  GUil't   lU  yPiriNO  1/U  [iKiytK  2 

RSX-llH-PLOS  INFURMAilON  lURELlOkr  AND  INDE*     1: 

RSX-llH-PLUb  VLM  RELEASE  WfkS  2 

RSX-llH-PLUS  SYS1EH  1)EN/1NSIALLA110N  uUH'E        2 

EDT  EDITOR  MANUAL  2 

RMS- 11  PK06RAKMERS  MANUAL  2 

RHS-n  USER'S  OUIDE  2 

RMS-11  UTlLlllES  2 

RSX-llH/Mf  BATCH  ANli  QUEUE  OPtK  MANUAL  2 

RSX-11H/M+  CjMMANU  LANbUAtt  MANUAL  2 

RSX-ilM/H+  CRASH  DUMK  ANZ  REF  MANUAL  2 

RSX-llM/M-PLUS  ERRUk  LOGtlNG  MANUAL  2 

RSX-llM/M-PLUS  EXECUriW;  REFEF'ENCl  MANUAL  2 

RSX-nM/M+  bUlUE   !U  FRWKAM  liEVtlOF'MtNl  2 
RSX- 1)H-H -PLUS  I/U  DMVERS  REF  HAN  (UPD*1 ' 

RSX-llM-M-PLUS  MCK  UP  MANUAL   .UPH^l'  2 


PARI 
Nl'MSEP 

REV 
LEVEL 


N'JMBE-; 

JF 
FlLHt        liAlE 


VERSIUH 

1  AA-H4"A-rh-0'?i  I          FLf  81 

1  AA-M50/A-IC-001  1          NUU  1(3 

1  AA-W2/A-rL-00i  J          NO'  87 

1  At-i40.'U-K-v01  1          FEt  tJ4 

1  AE-J40/V-rC-')01  1 

1  AE-M//bF-lt-Wl 

1  AV-55/OE-rL-OOl  2 

1  AV-J.'t>6A-lC-00!l  ! 

1  EK-S1046- '8-001  ! 

1  AA-55B0b-'t-001  2 

1  AA-H2o/'b'-rL-00l  4 

1  AA--H426L-IL-001  1 

1  AA-H42/C-fC-001  1 

1  AA-H4ilL- 11-001  i 

1  AA-J/26A-[L-0'}:  i 

1  AA-L<68A-ll-<j0i  '.. 

1  AA-L66VA-lL-0yi  2 

1  AA-L6/0A-1C-W1  _ 

1  AA-L6aA-lL-00!  .' 

1  AA-L672B-M -'X'l  6 

1  AA-L6;Jii-(C-001  3 

1  AA-Le''4i<-TC-001  i 

1  A.VL6.'jA-r.-'jOl  '1 

1  AA-L676A-1C-'X)1  : 

1  AA-L6^'V-TL-001  6 

1  AA-L6'tfA-iLJ01  ;• 


INDEX  FOR  THE  CUKKENT  ANH  AKLHIVAPLE  WW^Hl  USlR 


UPkRATIMG 

PRODUCT 

SYSTfW 

NAHE 

titsx 

RSX-llMH^LUS 

titSX 

RSX-n«-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-llM-PLUS 

IRSX 

RSX-11M-»'LUS 

«RSX 

RSX-llH-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-fLUS 

«RSX 

RSX-llH-PLUS 

HtSX 

RSX-llM-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-PLUS 

tNSX 

RSX-llM-PLUS 

tRSX 

RSX-llH-PLUS 

tKSX 

RSX-llM-PLUS 

tRSX 

RSX-llM-PLUS 

ftSX 

RSX-llH-PLUS 

tRSX 

RSX-llM-PLUS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tKSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

VRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-US 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

riTLE 
OF 

MANUAL  MEKSIUN 

RSX-llM-M-PLUS  SYSfEM  flANAGEMENI  GDt  (UP[i»l'  J.l     AA-L6/yp-IU-0(;i  i 


ib-Jun-Ua-i 

Piie  i 

pAki 

NUMBER 

NUMBEf 

REV 

OF 

LEVEL 

FItHE         I'ATL 

RSX-llH-M-PLUb  lASK  tUlLHER  MANUAL  2 

RSX-llM/M-PLUb  UriLHILS  MAWAL  (UPDtl)  2 

RMS-li:  AN  INTRODUtilON  2 

INTRODUCTION  TU  RSX-llh  AND  R8X-llrt+  2 

lAS/RSX-n  I/O  OPERATIONS  REFERENCE  MANUAL  2 

EDI  EDITOR  MANUAL  2 

EDT  QUICK  KtfERENCE  MANUAL  2 

IAS/RSX-11  OOT  REFERENCE  MANUAL  2 

PDP-11  MACRO-11  LANOUAGE  REFERENCE  MANUAL  2 
RSX-llN-PLUS  y2.1  SPb  14.70.08 

RSX-llM-PLUS  V2.1  SPli  14.70.09  2 

RSX-llM-PLUS  y2.1  CROSS  REFERENCE  SPD  2 

RSX-llM-PLUS  MINI  REFERENCE  2 

fcDl  EDITOR  REFERENCE  CAm  2 

PPP-il  PROORAMMING  LARH  2 

fWX-llM/RSX-lIS  RELEASE  NOTES  4 
RSX-UM/RSX-llS  INFORHAIiON  lilRECIURY  I   INDEX  4 

RSX-UM  GUIDE  TO  URHIMU  I/U  (IRIVER  4 

RSX-llS  SrS  GEN/INSIL  bDE  ilNLLvU'Ei  .JFUIl)  4 

IAS/RSX-11  SYb  Lib  KOUIINE  PEf  MANUAL  4 

RSX-llM  SYSTEM  l>ENEkAUUN/ INSTALLATION  (JUIHE  * 

RSX-11M/M+  CRASH  IHJMP  ANZ  REF  f.ANUAL  t 

RSX-llM/«-PLUS  EXttUllVt  KLFEREKLE  MANUAL  -i 

RSX-llM/M-PLUS  GUIDE  (U  FKOGRAM  OE'VtL'jrHENf  4 

RSX-llft/M-F  1/C  IIIR7ERS  KEF  MANlif.L  m>\\'  A 


NO'.'  83 


AA-LiBOU-lt-OOl  t-    NOV  83 


AA-L6aiA-fi;-00l  4 


NOV  83 


AA-L682A-IC-001 

1 

NOV  B3 

AA-L/63fl-lC-001 

2 

NOV  93 

AA-M176A-1C-001 

1 

NOV  83 

Aft-M4?iA-TK-00l 

3 

FEB  >34 

AA-M4/?A-ir-001 

1 

FEt  b4 

■'.* 

'    AA-MbO/A-rC-OOi 

1 

NOV  !J3 

AA-V027A-TC-001 

1 

NOV  83 

AE-H862I-1C-001 

I 

FEE  84 

AE-KB*21--il-y.tl 

JUL  B4 

At-«.'.'?I-TC-00l 

1 

MAf  3« 

AV-H43bC-1C-'J'M 

1 

NW  :3 

AV-J/j6A-FL-0'.)1 

I 

NOV  133 

EH-S1046-/8-001 

! 

NOV  83 

AA-2b7iH-]l00l 

1 

<• 

NO'.  83 

AA-.'593G-IL-001 

4 

NOV  83 

AA-2600L-fC-0Cl 

3 

h'OV  83 

AA  ;'8'4l-!C-001 

2 

NOV  83 

AA-'j'jBOD-fL-OOl 

NOV  03 

hA-H62jC-TC-001 

1, 

NOV  S3 

AA-Li'if-rL  '^'.' 

3 

NOV     ■ 

AA-L6yt.A-lC~001 

i 

"ov  a 

1 

AA-L4/4A-TL-0P1 

'1 

NOV  0' 

1 

f)V-L6..A-lLH".'i 

i> 

MUV 

INDEX  FOR  IHt  CUKRENT  Mi>  ARCHIV^BLt  S0^  rWA*-'t  USER 


OPERATING 

PRODUCT 

SYS1LN 

rmftt 

tRSX 

RSX-US 

tftSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

mt 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

txsx 

Rsx-ns 

?RSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

RSX-llS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  R3X-11H/H-PLUS 

tRSX 

BAS1C-PLU8-2  FOR  RSX-llM/«-PLUS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/N-PLUS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  R8X-11H/H-PL')S 

tRSX 

BA8IC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/H-PLUS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-UM/M-PLUS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/M-PLUS 

tRSX 

BA81C-PLUS-2  FOR  RSX-ll«/«-PLUb 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-ll>«/«-PLUS 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llK/H-PLUB 

tRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/H-PLUS 

RSX 

BCP 

:sc« 

KP 

tRSX 

BCP 

TITLE 

OF 

MANUAL  '^RSION 

RSX-HM/H-PLUS  «CR  OPERAIIONS  MANUAL  (UHifl '     <•! 

RSX-11N/M+  SYSIfcH  MANAGtMENl  'jUlUE  '.Ufli*l)  4.1 

RSX-UM/M-PLUS  TASK  BUlLDtK  MANUAL  4.1 

IAS/RSX-11   i/0  UPERAIiUNt  KtKKESLt  MANUAL  .1.1 

IAS/RSX-11  Om  REKtRENCt  MmNUAL  4.1 

PDP-11  MACRO-11  LAN<iUA6E  KEHRENCL  f^ANUAL  4.1 

RSX-llH/llS  V4.1  UPHAIE  b  INFORMAIION  4.1 

RSX-llM/llS  >;4.1  UPUAE  C  INFORMAUUN  4.1 

RSX-liS  V4.1  SP[i  y,21.13  4.1 
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2.0-2.;:  AV-LJ41ft-fr,-v; 

1,0  AA-N26VA-iL-A'l  J 

1.0  AA-N26yB-U.-0Cl  V 

1.0  AE-N202A-  •  • 


m- 

>n 

1A' 

^4 

JAN 

•J4 

«AY 

«4 

FEB  84 

MAY 

t(4 

,'  »-', 

Hi 

bEP 

82 

f'V 

*)'> 

INDEX  FOR  THt  CUPKtNl  mt  ARCHIVABLt  SUMWAKt  L'StK 


OPERATING 
SYSTEM 


PRODUCT 
NAHE 


IRSX  3CP 

RSX  CMRll/CHVn  SOFTKAHE  DKIVER 

«SX  CWRll/CMVll  SOf-ryARt  M^'IVtR 
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COHM  lOr  DZ  RRObRAMMER'b  MANUAL  1.0 
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CORAL -6t  l.ANbUAOL  RtftRENUL  MANUAL  4." 

RSX/VMb  LOkAL-66  USER'b  l)UDl  4,(* 

CORAL-66  V4.0  SRD  n.j6.10  4.0 
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IRSX 
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DBMSll  FORfRA»!  OAIA  MAMIPULAIIOf  LANL-  RE^  MA»i  2. 0-2.1 
DBMSll  COBOL  LiATA  MAHIPULAUOM  i.ANt  -'Ef  iAN      2.0-2,1 

DBMS-11  INSTALLATION  '.■UIC'E  2.0-2.1 
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IRSX 
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tKSX 

DELNtl-llh 

tftSX 
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tRSX 
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tftSX 
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WSX 
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tKSX 
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RSX-ttCNt'   Kt'tHNU  bUll't  i 

RSX  DECNtI  HcObRWWEf  b  R£^  MAfWAL  J 

RSX  DtCKtl  PROfcKAWtH  b  KtH^tNtf  lAHiM  4 

ovERvity  ru  DieiiAL  »*L:wRf  HRCCE.'iiKt:  < 

•JOLIM   I  GENERAL  INf'JKflA'iON  4 

VOLIWE  II  USEK  b   INKJRHfiflON  4 

'^Ur,E   .11  bEH'iNSiALLAilUH   imoK«A;10N  4 

VOLli*   IV  SYSTEM  flAWAUtNEN'    iNf  Of^n^i  lO'-  4 

l€C«i  RbX  5YSH"  rtAHOEk'S  niNl  Klf   jUIUE  4 

DECNEf-llH  V4.0  SPD  10. 7b. 10  4 

DECHE!-RSX  VULWE  11  UbE^b  INfOMAUOH  4 

Of«/[tPMt  DEtltAIA  INftLL  SUDb  'JS'/b  GDI  'UPD41'  4 

DPH/Iipm   ltR«IANL  OSE)"'b  bUlUt  'Uf-Ull'  4 

Dfn/lipf1+  SrSIEn  6Ef*tRAI10N/MANA0iL«t»(l    M  * 

IifH/lfH  PLUS  RELEASE  Cltb  4 


DP«  V4.1  bPli  li.6.6 

DP«/iip«  Plus  reference  jUiue 

IffO'  '1«  Vl.l  "JSEK  V  jUU'E 
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0        AA-w)V6ti-rc-ooi  : 

1  AA-flC'y8A-fi.-Wl  'j 

AA-ftOV8b-ll-X'l  ^ 
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I'filE 

tRSX 

DX/n« 

DX/UK  INSTALLATION  GUIDE 

I.l 

AA-DVy/A-TU-OOl 

1 

APR  83 

ffiS)C 

DX/llM 

DX/llH  VEPblOH  i,\  PELEASE  NOTES 

3.1 

AA-H2Bfii~lL-001 

' 

m  \i'l 

«iiSX 

DX/llN 

DX/llH  W.l  SPD  lO-yd-A 

3.1 

AL-52'4F-lL-001 

1 

FEt  y4 

mx 

DX/llH 

ADHENDUn  10  SPD 

3.1 

AE-IIB2/A-TK-001 

JUL  t!4 

«sx 

FMS-U/RSX 

PDPll  KEYPAD  EDIIOR  USEP'b  GDL  (UPDtl) 

1.0 

AA-H853A-TL-001 

1 

SEP  82 

IftSX 

FMS-n/R8X 

FHS-11/RSXliH  SOFTWARE  REF  MANUAL  (UPli*^ 

1,0 

AA-H855A-IC-001 

i 

SEF  B2 

HtSX 

FNS-11/RSX 

FHS-11/RSX-llh  RELEASE  NOTES 

1.0 

AA-H85/A-TL-00; 

1 

SEP  ^2 

litSX 

F«S-n/RSX 

PDPll  KEYPAD  EDITOR  RELEASE  NOILS 

1.0 

AA-J6V2A-IC-001 

i 

SEP  B2 

IRSX 

FHS-n/RSX 

FMS-11/RSX  VI. 0  SPD  12. 2'. 5 

1.0 

AE-J405F-Ti:-O'.'l 

1 

i-'EB  84 

IRSX 

FHS-ll/RSX 

FHS-U/RSX  Ml.O  SPD  12.27.07 

1.0 

AE-J40bH-  !C-001 

JUL  b* 

mx 

FHS-U/RSX 

PDPll  KEYPAD  EDITOR  FtiERtNCt   :ARD 

1.0 

AV-H854A-TL-W1 

1 

SEF  82 

KtSX 

FHS-11/R8X 

FHS-11/RSX-llH  MINI  REFERENCE  ^UIHF 

1.0 

AV-H85*A-ll-001 

1 

SEP  S2 

W8.V 

FORTRAN  IV/RSX 

PDP-11  FORTRAN  LANGUAGE  REKEPENCt  flANUAL 

2.6 

AA-RV53A-TK-001 

JAN  8A 

lltSX 

FORTRAN  IV/RSX 

RSX/VNS  FORTRAN  IV  iNSIALLAdON/REL  NIS 

2.6 

AA-RVb4A-lK-001 

\ 

-AN  i^ 

tRSX 

FORTRAW  IV/RSX 

KSX/VAX/VHS  FORfRAN  IV  USERS  WIDE 

2.6 

AA-RV'i5A-TK-00i 

T 

JiiN  84 

llffiX 

FORTRAN  IV/RSX 

FORTRAN  r//RSX  V2.6  SPD  l4,63.v 

2.4 

AE-i443J-Tt-001 

I 

FEB  84 

txsx 

FORTRAN  U7RSX 

FORIRAN  IV/RSX  VL.6  SPD  14,63.10 

2.6 

AE-344JK-TC-001 

1 

fA'  81 

IRSX 

FORTRAN-77  DEBUG*  PDf-ll 

PDP-11  FORIRAN-  ■•y/DEBUt  USER'S  bUlDE 

1.0 

AA-VlV/A-IK-OOl 

2 
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tKSX 

FORTRAN-/?  DEBUG*  PDF -11 

F0RTRAN-/7/iiEBU0  INSTAL  JUiDt/REL  NOTES 

l.C 

AA-«650A-'K-0C. 
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JAN  84 

wtsx 

FORTRAN-//  DEBUG*  PUP- 11 
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1.0 

AE-t}9yB  lK-001 

I 

fEB  t!4 

tKSX 

FORTRAN- 77/RSX* 

PDP-11 
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b.O 

AA-ViyJATF-OOl 

3 

4;b  84 

tRSX 

FORTRAN-77/RSX* 

PUP- 11 
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5.0 

AA-V1''4A-1K-001 
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FEB  84 

tRSX 

FORTRAN- ;7/RSX. 

PDP-11 

PDP-11  FOR  IRAN-.'    OTb  REFtRENCt  •'hNLIAL 

5.0 

(tC-ir.u  „\^^^  .i)i  1 

1 1  i  i_<« 

tftSX 

"■0RTRAN-77/RSX. 

PF'P-ll 

PUP-U  tOKlKAN-//  INSIL  ailDE/RtL  NOTE;, 

5.0 

,(A-'Jlv6A  «l.  OOi 

1 

JHh  m 

tKSX 

FORTRAN- 77/RSXr 

PDP-11 

PDP-11  FORTKAN-'Z/PSX  Vti.O  SPD  14.Jl.06 

b.O 

AE-JlJ9'yTC00, 

1 

KEH  e4 

li»X 

FORTRAN-77/kSX. 

PUP-li 

PDP-n  FORlKAN-';/RSX  Vt.C  SPD  i4     1.'" 

»  ,     .       :    .  J.- 

•1 

INItX  f-0^   fHt  LUKRt«(   r.n\  AKCHIWBLh  bOMWnKt  UStR 


0PERATIN6 
SYSTEM 

wsx 


PRODUCT 
NAftt 


lEC-IiH 


TITLE 

OF 
flAfHML 

lEC-llW  PSX  SOFriWR't  HAHUAL 


rAK' 

WHPtF  MUHBEf 

REV  QF 

VEKblON            LEVEL  FICHE         W 


3,0 


IRSS 

lEC-llN 

lEt-llN  V3.0  SPU  14.64.0 

3.0 

»SX 

lEC-llM 

lEC-llM  RELEASE  WFES 

3.0 

litSX 

KNC-11  TOOLS 

KHCll  PFiUbRAMWEP'.-  ftANUAL 

1.0 

IRSX 

KHC-U  TOOLS 

KNC-11   TOOL':.  VI..  SPli  12.4y.04 

1.0 

fUSK 

KHVll-A  HK.C  FRAMir:6  SOFTMAKE 

KHVll-^  HULL  FPAflJNl'  SflUAPL  l-OP  KS)f.  StI    nM 

1.0 

«f(SX 

KNVll-A  HOLC  FRAHIfN]  SOKIUARE 

K/IVUA-HULL  l-RAMlNb  SOUWARE  VI. 0  SPli  14.2;'.C 

1.0 

IRSX 

LMWRATORY  SUi«tOUTINE  PftlKAbE 

LABWAlORT  SUB  -•ROOK^fWEP  i  ;;EF  rtAN    UPUIP 

1.^- 

IRSX 

LABORATORY  SUBROUTINE  PACKAGE 

ADKNDUH  TO  SPO 

1.2 

WSX 

LAMRATORY  SUWiOUTlME  PACKAGE 

LSP  VI. 2  SPD  l'j.l4.'j 

1.2 

IRSX 

LADUKATORY  SUBROUTINE  PACKAGE 

lsp  VI.;:  SPD  15.44.O6 

1.2 

W!^^ 

IUX200/RSX-IAS 

W)X200'RSX-IAS  V2.1  KELEASt  HOTLb 

2.1 

IRSX 

fWX200/RSX-IAS 

hUXiOO/RSX-IAS  SYSTEn  CAfAOtF;  GUlOt. 

2.1 

IRSX 

,klX200/RSX-IAS 

mJX200/RSX-lAS  USERS  6UIL1E 

2.1 

IRSX 

HUX200/RSX-IAS 

«UX200''RSX-IAb  V2.1  SPD  lO.V.O? 

2.1 

RSX 

OBSERVER 

OBSEkVEF;  IHSIL  tiUlUE  ANH  UEN  'iUIUE 

1.0 

IRSX 

OBStRVER 

OBSERVER  INSIL  GUllt  ANli  UtN  OUIOE 

1.1 

RSX 

OBSERVER 

OBSERVEk  USER'S  bUlUE 

1.0 

IRSX 

OBSERVER 

OBSERVER  USER  S  GUIK 

1.1 

RSX 

OBSERVER 

OBSERVER  KELEAbE  HOIES 

1,0 

IRSX 

OBSEltVEK 

OBSERVER  RELLhSL  NUFES 

1.1 

IRSX 

OBSERVER 

OBSER'^R  VI.  1  SPl'  13.lb.01' 

1.1 

IRSX 

OBSERVER 

OBSEKVER  REFtkENLt  LARl 

1.1 

IRSX 

OBSERVER 

OBSERVEk  hVENl   nESSAUl  FlFERtMCl  -MANUAL 

1.1 

RSX 

PASCAL/RSX»  PDF'- 11 

PDF'-ll  PASCAL  LANOUAGt  HI  LRENCL  nM^f- 

1.0 

IRSX 

PASCAL /RSX.  PW-11 

PDP-11  PASCAL  lANOUAtt  ^1'-   flAHUftL   'UPMtii 

1.1 

Afi-fl2'bA-rL-001  I  SEf  82 

AE-N029A-U-001  1  FEB  b'4 

AV-V'oC/A-Il-0«1  .  ftt  ^^ 

AAb244B-lL-001  2  SEP  V2 

AE-C776E-rC-001  I  Mv  84 

AA-N56tjA~'(.-001  1  APR  8! 

AE-R298A-ri-00l  1  l-kf  81 

AA-ce^c-K-i^oi  1  SEP  y: 

ALBB2/A-TK-001  M  '<A 

AE-li60.'F-ll-0Ol  i  FEB  ri^ 

AE-O<.0^'-TL-O01  1  HAf  JJl 

AA-:343C-lt-y01  1  JAN  \>A 

AA-1344C-rL-O0l  2  JA^  tl 

AA-1346C-IC-001  1  JAN  'JA 

At-3453l-fi--001  1  FEB  81 

AA-NVb9A-IL-O0l  1  APR  83 

AA-NWML-001  1  FtB  i4 

AA-f)V60A-TC-o01  J  APR  83 

AA-NV60B-rC-00l  3  FEjt  84 

AA-N9t:A-lt-001  !  APR  83 

AA-NV62B-U-0'.'l  1  FEB  84 

AE-P335C-IL-001  1  «AI  tf4 

AV-XO'JA-TL-OO!  1  FEb  84 

AV-X0/4A-IL-001  JUL  y4 

Am-«U'5A-iC-001  2  JM  84 

i"*A-«8  ■jh-*L-V'.V  .  ' 


!NDE;  KOK  IMt  L'URRENI  ANli  APCH'VAHLt  SOMWAi't  UbLF: 


OPERATING          PRODUCT 
SYSTt.^            NAME 

RSX 

PASCAL/RSX»  PDP-11 

•ftSX 

PASCAL/RSX.  PDP-11 

RSX 

PASCAL/RSX»  PDP-ll 

«RSX 

PASCAL/RSX.  PPP-11 

m% 

PASCAL/RSX.  POP-U 

mx 

PASCAL/RSX.  PDP-11 

ffiSX 

PDP-11  COBOL 

•RSX 

PDP-11  COBOL 

tKSX 

PDP-11  COBOL 

•RSX 

PDP-11  COBOL 

tRSX 

PLXY-UM 

ffiSX 

PLXY-IW 

tRSX 

PLXY-llH 

IRSX 

PRO  TOOL  KIT  FDRTRAN-77  DBS 

tRSX 

PRO  TOOL  KIT  FORTRAN-/?  DBG 

•RSX 

PROFESSIOMAL  HOST  CWWUNICATIIWS 

•RSX 

PROFESSIONAL  hJST  COHMUNICAIIOMb 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

TOOL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

lOOL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

10UL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

TOUL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

lOOL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

lOOL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

iUOL  KIT 

•RSX 

PROFESSIONAL  HOST 

lOUL  KIT 

RSX 

PROFESSIONAL  HOSI 

lOOL  KIl 

TITLE 

OF 
MANUAL 

PDF'- 11  PASCAL  USER'S  GUU€ 

PDP-n  KAStAL  USEE'S  bUIHE  'UPUIl) 

P[if'-ll  PASCAL  INSIALLAIIUN  'jPL'RLL  WItS 

PDP-11  PASCAL    1NS1ALLA110N  bUt/KtL  HOTLb 

PDF--11  PASCAL/RSX  VM  SPP  14. IS. 02 
PDP-11  PASCAL/KSX  71,1  SUt  14.1b.0i 

PDP-11  COBOL  INSrALLIIW  GUIDt 
PDPll  COBOL  LAW  ktF  rtANUAL  ',Ufli»l  i  12) 
PDPU  COBa  USER'S  GUUt  (INCLUPtV  iJPDtl) 
PDP-11  COBOL  74.4  bPli  i:.40.i'J 

PLXY-ll  Ml.l  USER'S  OUIDE 

PLXY-11  USER'S  GUIDE 

PLXY-ll  VI. 3  SPLi  14.jv.(a 

PRO  TOOL  Ml  FWClkAN-'/aiBG  16/1'Ot  tUPL 

PRO  rOOL  KIT  FORTRAN- ,"/pBU  Ml.C  SPD  40, J*;.. 00  1.0 

PKOFtSSlONAL  HUS1   COM^  INSIL  PKOCLliUPEb 

PROFESSIONAL  HOSI  COMh  INSTL  PkOCEWRES 
FfS-U/RSX  SOFIWARL  KLFLPLNCl  I1AWJAL 

FNS-11/RSX  RtLLASb  NOTES 

RSX/KMS  USER'S  OUlUt 

RSX-llH/M-PLOS  RMS- 11  OriLiriES  MANUAL 
RSX-llM/M-PLUS   t^SK  BUILlitK  rtAHUAL 

lAS/RSX-ll  Ota  RtFtRtNu  HhNUAL 
TOOL  Ml  HOCUMLNIAIION  lURtLlORT 
rOOL  KIl  DOCUMENAIION  tilRtllOK' 
PRO  IUOL  Ml    INSIL  iM/:.lL  NIS 


I'ARI 

NUMBER  NUMBtP 

REV  Of 

7fcRbI0t)            LEVEL            FRHt  Wit 

1.0  AA-H876A-TC-001     :  JAN  f) 

1.1  AA-M8/6A-IC-001:     2  HB  a4 

1.0  AA-M8.'/A-fL-001     1  JAK  84 

1.1  AA-N877B-1C-001  1  MAY  84 

1.1     At-N?PC-(l-O0l  1  Ftb  84 

1.1     AE~Nf'l/l.  lC-001  1  MAY  S4 


4.4 

AA-i;45t-"-lCW: 

1 

SEP  82 

4.4 

AA-1749t-IL-00i 

SEP  B2 

4.4 

Ar,-W5/L-f(.-00l 

:tP  8? 

4.4 

AE-i417S-TC-001 

'i]f   i4 

1.1 

AA-J535a-TK-00: 

SE^•  8: 

1.3 

AA-J5i'jB-lK-001 

ttAY  ^4 

1.3 

AE-K7V/B-rc-001 

MAY  81 

1.0 

AA-i28.',A-iK-K'l 

MAY  a4 

1.0 

A£-Ze*/A-TH-001 

JUL  84 

l.b 

AA-P41JMK-001 

JAN  34 

1.7 

AA-P4i:C  TK-001 

MAf  84 

1.0 

AA-H8'j'jA-TC-001 

APP  S3 

1.0 

Afl-H8b/A- rC-001 

Api-  83 

1.0 

AA-L66VA- 11-001 

Mht  S4 

1.0 

AA-L4'OA-rL-001 

•irtY  84 

1,0 

AA-L680K-1C-001 

JAN  84 

1.0 

AA-M50^A-IL-001 

APK  81 

1.0 

AA-N61bt-tK-C01 

JmN  114 

1.0 

AA-N6liC-rN-001 

HA(  84 

1.0 

AA-N6161'-'f-'''.  ' 

JAN  84 

INDEX  FOR  mt  CURKENI  ANl  ARlHlVABLt  SUHWARt  USLf 


IJ-JUfrlVa^ 


OPERATING 
SYSTEM 


PRODUCT 
fAHE 


«3X  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

IRSX  PROFESSIONAL  HOSI  IDOL  KIT 

IRSX  P«)FESSIONAL  HOSI  TOOL  KIT 

tftSX  PWFESSIONAL  HOST  lUOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  FOOL  KIT 

IR3X  PROFESSIONAL  HOST  fOGL  KII 

$RSX  PROFESSIONAL  HOST  fOOL  KIT 

•ftSX  PROFESSIONAL  HOST  1U0L  KIT 

tRSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

tftSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

«RSX  PROFESSIONAL  HOSI  tOOL  Klf 

tRSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

IRSX  PROFESSI'»»^<L  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  tOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  TOOL  Ml  BASlC-PLUS-2 

•RSX  PROFESSIONAL  TOOL  Mf  BASlC-PLUS-2 

•RSX  PROFESSIONAL  TOOL  Ml  WSlL-PLUS-2 

•RSX  PROFESSIONAL  lOOL  KIT  BASIC-PLUS-2 

IRSX  PROFESSIONAL  FOOL  KIT  BASIt-HUS-1' 

•RSX  PROFESSIONAL  lOCL  Kit  BAbIC-PLUi-2 

•RSX  PROFESSIONAL  lOOL  Kll  BASIL-PLUS-;. 

•RSX  PR0FESS10»<AL  fUOL  Kll  BASIC -PL  US-2 

•RSX  PROFF.bSlONAL  'OOL  Kll  BASlC-PLUb-2 

•RSX  PROFESSIONAL  FOOL  Mi  B>^SIL-PLUb  2 

•R8X  PROFESSIONAL  FOOL  Kll  1<^SIL-^•LUS-J 


riTLE 

OF 
flANUAL 

TOOL  Kll  USP.R'S  GUIDE 

CORE  GRAPH I LS  LIBRARY  NANUAL 

CORE  e«<APHICS  LIBKAK'  MAfJUAL 

P/CS  SYS1EN  KEI-ERENLt  flANUAL 

P/OS  SYSTEM  K'EFtRENLb  MANUAL  (UKli»;!> 

DOCUNEHTATION  bUUiE  LlNEi 

TERMINAL  SUBSrSfEN  MANUAL 

PhO'RMB-li:  AN  iNIROBU'.llUN 

PRO/RNS-11  MAiJPO  PPOGPA«f<£K's  GUIDI 

PRO/FMS-11  BOtUMENlAllON  SUPPLElEf^ 

lAS/RSX  OPT  REFERENll  MANUAL  SUffLLMEKT 

PDP-11  MAlR(i-ll  LANGUAGE  KETLKENCE  MANUAL 

PRU/iOOL  Kli  OOCUMENAllON  [iIPECrOt-;r 

PRO/IOOL  Ml    INVImLLAHuN  bl'E/PELEAbt  -H'lEb 

PRO/ TOOL  KII   COMMAND  LANG/UlILIUtb  MANUAL 

BASK  KEIEPENLE  MANUAL 

BASIC  REFERENCE  MANUAL   'UPl  IP 

BASIC  USER'S  CUlliE 

BASIC  USER'S  GUIDE  'UPHtD 

BASIC  ON  f-:SMlH''«-PHi-    rYSlEMS     UPIUP 

BASIL  ON  RSX-UM'M-PLU::  SYbFEMb   'UKDIP 

BASlC-PlUS-2  HULUMENIAUON  SUF'-LMlNl 

BASIC-PLUS- 2  DO' UHEN ^■*fll>  JUmLMEN"' 

PF<0  im  Ml   BASIC  T  2  INSIL  bDE'KtL  N' 

PRU  lOUL  MI  HAV'IC-PLU'j-.  V2..  SPD  J0.2'.0 

fASlL  PL'CKtl   KEI-EKENU    i>Uill 


PART 

NUHBE'-'  f<U«BER 

REV  UF 

VERSION           LEVEL  r.CHE        BAIL 

I.C'            AA-N41/C-rK-001  '!,          HAT  IM 

1,0            AA-NdlVA-TK-OOl  :          APR  B3 

1.0           AA-N61VB-1K-001  2         MAT  84 

1.0            AA-N620A-1I'-001  4          APR  8i 


1.0 

flA-N420A■F^-002 

JCL  3« 

1.0 

AA-N621A-U-001 

1 

•^PR  i;2 

1.0 

AA-N623B-FK-O01 

1 

JAN  a« 

l.O 

AA-P098A-It,-001 

; 

AF'R  VZ 

1.0 

AA-PO'^A-FK-OOl 

c 
J 

APP  8i 

1.0 

AA-PlOiB-lK-001 

1 

JAN  B4 

1.0 

AA-Kl^JE-FK-'^Ol 

1 

M  'i4 

1.0 

hA-V02-'A-1L-001 

i 

JAN  S4 

i.O 

AA  )CnOA-FH-OOl 

JUL  ^4 

1.0 

AA-..^';1A-'H-"01 

i:  M     ^4 

1.. 

AA-XVlilA-TH-O^'l 

JUL  84 

1.. 

AA-XVlilA-TH-O^'l 

JUL  84 

2.0-2.1 

AA-L3i4A-IK-001 

6 

APR  i2 

0      .■ 

AA-LJJ4A  !'  -CO. 

.■!-..  84 

2.0-2.1 

AA-L33bA-U-'..Ol 

- 

APR  83 

flA-ljJSA-"   "0. 

JUL  84 

2.1 

AA-Lji-'f-     ■- -"/; 

1 

JAN  t* 

■■ 

AA-L338A-FI    X\ 

JUL  84 

2.1 

mA-P1021;-'»'-0''! 

1 

J««  84 

■ 

•••-I'JOA   !•  vv. 

1 

Ct^'   'j4 

AH-PlOilf-tK-Wl 

!AN  84 

At.-'>c•)0^   i:  -Xi 

1 

•♦••f 

2."-:.,; 

•^V-L341A     C.-OOl 

^. 

.-.fK  HI 

INIifcn  KOf;  THt  CURRENI  AH'j  ARCHI'.pBLt  bOfiyt^Kt  i;VtK 


OPERATING  PRODUCT 
SYSTEH  HWIfc 

W«X  PROFESSIONAL  FOOL  Ml  LUBOL-81 

«RSX  PROftSSlUiWL  TOOL  MT  LUW)L-81 

l«SX  PROFESSIONAL  TOOL  KH  COBOL-81 

IRSX  PROFESSIONAL  TOOL  MT  LOkiOL-81 

tRSX  PROFESSIONAL  TOOl  KIT  DiBOL 

ftSX  PROFESSIONAL  TOOL  fll  DIBOl 

tRSX  PROFESSIONAL  TOOL  MI  DIBOL 

RSX  PROFESSIONAL  TOOL  K.I1  UIBOL 

RSX  PROFESSIONAL  UKL   KII  LUBOL 

•RSX  PROFESSIONAL  100L  KIT  HIBOL 

tRSX  PROFESSIONAL  TOOL  KII  DIBOL 

RSX  PROFESSIONAL  TOOL  KIT  lilBOL 

tRSX  PROFESSIONAL  lOOL  KH  UIBOL 

tRSX  PROFESSIONAL  IOC!.  M'  I'lBOL 

IRSX  PROFESSIONAL  iOOL  KH  PIBOL 

tRSX  PROFESSIONAL  IOOL  KIT  TURiRAN-7/ 

tRSX  PROFESSIONAL  IOOL  KH  FORTRAN-?; 

tRSX  PROFESSIONAL  IOOL  Kll  I0KIRAN-/7 

IRSX  PROFESSIONAL  IOOL  KP  KJRtRAN-//' 

tRSX  PROFESSIONAL  TOOL  KIT  ^[*lkAW-^■ 

tRSX  PROFESSIONAL  fOOL  KII  PASCAL 

tRSX  PROFESSIONAL  iOOL  MI  PASCAL 

SRSX  PROFESSIONAL  TOOL  KII  PASC-^L 

tR'iX  PROFESSIONAL  IOOL  M'  f-ASCAL 

tRSX  RGL-U 

tRSX  R6L-11 


TITLE 
OF 

COBOL-81  LANUUAGt  l-'tFERtf«.t  hANUAl 
RSX-lin/rt-PLUS  USER  b  GUlUt 
PKt)  TOOL  KII  CUBOL-81   IN^Il  GPt/lKJl  SUPL 
COBOL-81  POCKET  bUlUt 

INTRODOC'ION  10  DIBOL 

PROFESSIONAL  TOOL  Ki  l'li<UL  UVTF'  S  L-Ull't 

F-ROFtSSIONAl   fOOL  Ml  HIBOL  USER'b  OUIBE 

PfrUFESSlUNAL   (OOL  M'  I'lBUl    '  ANt  KL*-   MANUAL       1." 

PROFESSIONAL   TOOl  KII  CIBOL  KEL  NfS'lNSTL  GPt  1.0 

PROFESSIONAL   IOOL  KIT  tUBOL  KEL  -^TS^lNSil  blU   1.6 


Jj-Jun 

-IVb.: 

PrfSe  1 

PARI 

NUflBt'F 

wjNBti-- 

REV 

0- 

i^EPSION 

It'^EL 

H'HE 

l«.-':t 

2.1 

i»A-j434B-rc-001 

JUL  84 

2.1 

AA-fll'9B-^C-i-jl 

'UL  U4 

:.l 

AA-r:8jA-l^-'>01 

)[i>    84 

2.1 

AV-H63yC-lC-001 

JUl    b4 

1.0-1.4 

AA-f')42A-TK-0Cl 

1 

APK  83 

1.0 

AA->04iA-IK-001 

' 

m-  83 

1.6 

AA-P043C-TK-001 

N.1  0« 

DIF0L-9J  uANUUAGt  KtFEktHCI.  »^rtNUAL   ■.DUill 
DIBOL  LANOUAOE  RtFLFlNCt  lAPl' 
UIBOL -83  CONPAHBILIM  hanUAl 
PF-U  ;00L  Ml   NESSAGI    flHNtlAL 

DIBUL-8i  LANGUAG!-.  REFtRLNCE  CARI' 

PRO  HOSl    IK  r-T>  i6/»0C  SUPL 

PDP-11  n;/  LANGUAGE  RtFtt-tNCL  HANtJAL 

PUP-ll  F0RlKAN-'7  USER  i  GUIHt 

PDF- 11  FORTRAN-/,   '^b  REFtKENtt  «^NIW1 

PRO  IOOL  "1!  F  UP  I  RAN-/.'  71.0  SPl'  .'0.i8..1 

PRO  IOOL  Ml  PASCAL  INSlL'RtL  NOIES 

FFD  !00L  KII  PA'iCAL   JSt^   b  •jUm 

<■•}({:   lU'JL  Ki;   PASCA'.   LmNGUAGL  l-LHRtNLv  ri-,«("J,U 

PRO  IOOL  Ml  KAStAL  Vi . ;  bPU  40.;:o.oo 

RlJL-ll  f--R0GKA«1l>   b  Ki->EKtNC'   lAM'JA- 

R6L-n    iN'.lALLAIllW  L>l'l!)t 


l.i 


A^-i044A-IF    .'0.  i  APP  VI 

AA  F04SA-TK-0')1  1  AFv  83 

HA-^•04bC-=F-001  1  NAT  84 

AA  !jy4*A-  "-O'-'i  :  '■'  "  V4 

AA-lK)4''A-1K-001  1  '^A^   t'4 


1.4 

AA-WIOB-IK  001     1 

HAr  :J4 

1.6 

AA-:5rjA-IK-001     i 

HB  e* 

1.4 

aV"O0«;a-tk-0(.'1 

JUL  S4 

5.0 

AA-F:?8/B-T(f-001     1 

'AM    ^* 

'  •■■ 

AA-'.'lv.NH' i'    ■■■;.      : 

'  ic 

5.0 

fA-VlV4A-IK-001 

FIB  b* 

J,'. 

iiA-';iv5<^?F0<)i    : 

flu   ^4 

:.o 

Al-W!'8'l(-'^     -    :       . 

i.i 

.. 

M     84 

iiA-'J04*6-!'<  0?1      .' 

m  «4 

■■-H  UC4..'i 


A--»iti;'A 


M  nti^vA 


a^■^ 


INDEI  hOR   fHt  CUKKtNi   AHU  ARi.^lVflULL  'JHHMflKt  UStf- 


OPERATING 

PRODUCT 

SYSTEM 

NMt 

MX 

RGL-ll 

tftSX 

R6L-11 

tKSX 

RGL-11 

utsx 


R6L-11 


ffiSX 

RSX 

11  zm/ym  lhulaior 

tKSX 

RSX 

11  2;B0/37B0  tnULAIOR 

IRSX 

KSX 

11  PSl/« 

tftSX 

RSX  11  psi/n 

IRSX 

RSX 

11  PSI/H 

IRSX 

fC3X 

11  PSl/M 

IRSX 

RSX 

11  PSI/h 

IRSX 

RSX  11  PSI/N 

IRSX 

RSX 

11  PSl/M 

IRSX 

RSX 

11  PSl/M 

IRSX 

KSX 

U/PROVUt 

IRSX 

RSX 

ll/PW)Wt 

IRSX 

RSX 

11/PRUVUt 

IRSX 

RSX 

11/PROVUE 

IRSX 

RSX 

ll/PRO«-'UE 

IRSX 

RSX 

ll/F*0'AJt 

Win 

RSX 

U/PRUVUt 

IRSX 

RSX 

ll/PKCVUt 

MtSX 

RSX 

ll/PKWUt 

IRSX 

RSX 

UM  32/1  PWTOtOL  tHULAlOP 

IRSX 

RSX 

IIM  32/1  PROIUtUL  tM(Jt.Af"'R 

IRSX 

RSX 

I'M  i2/l  Wl'-CUL  tfULAIOk 

TITLE 
OF 

RELEASE  NOTES  FOK  RiJL-ll 

RELEASE  K01tb  (•(*  K6L-n 

P6L-11  VI.  1  SPP  H.A.'.3 

R6L-11  VI.  1  SPL<  14.62.04 

RSX-U  2780/j;80  EMUCAIW  USER'S  bUIDE 

RSXll  :780/i/«0  EMl».  V4.1  SPI"  10.01.01 

INIKUWJUIW  ro  RSX-ll  PSI 

PSX-11  PSI  SYSIE!*  (»AfWL-ER'h  GUIlt 

RSX-U  PSI  U^tPS  liUll'E 

RSX-ll  t-S!  Jt»«EKAHC»(  jUllt 

RbX-ll  RSI  f»EiyuRK  SPt'.'H!.   INFOPfV-FION 
RSX-ll  PSI  ULtASE  HCTES 
RSX-ll  PSI/M  V2.0  SPli  10.42.0 
RSX-ll  PSI  KEFERtNCt  .WH 
PROWt  SrSlEN  «A«A6EP  S  OUIPt 
PPWUt  S^'bU^  K'lLl"  rtAWAL 

PRtMJE  TERMINAL  USER'S  OUIlifc 
(•■RlMit  UtKlNE  ^■1CIURE  SYSIEM  "^WUAL 
PROWL  Um.INt  i-ILiURL  bVSlEH  MANUAL 

PROVUt  f-kUbRAMMiNO  uUlL'L 
PROVUt  UTILH^  bUIDE 
PROWE  V2.'.>  KtLLASE  NOILS 

-RuvuL  yj.'.'  SPI  :i.Ji.'. 
Ksx-n/i2/i  PE  ppytPwwiKs  tjtii* 

RSX-ll/y2/l  Pt  SYSTEM  '•ANAWR'S  WIDE 
RSX-ll  J2'l  PL  RILLASL  •'OIL-  v:.'.' 


WJMliL'  NUntEP 

OE'  Of 

'.IRSlON           .LVLL  FKHL 

1.1            AA-M«3VA-(i,-C0!  1          APR 

1,1        AA-M03'»i<-'C-<>y;  1       m 

1.1           AL-M802D-'l-')01  1          FEt 

1.1            AL-Me02E-li-001  !          MAT  -^^^ 


t.i 

Afi-.081A   't-O'  1 

I 

vy  e: 

4.1 

AE-K^'-li-IL-OOl 

1 

nc    ■ 

2.0 

AA-«36VA-ri   (f'l 

1 

SEP 

2.0 

Af,-«7?0A-lf -'H'! 

1 

^EP 

2.0 

AA-M3/1A-1:  001 

»■ 

5L^ 

2.0 

AA-M3'2A-iL-OOl 

* 

SEP 

..- 

4<'.-«j'.(A-!i.-(y.; 

• 

■i^F' 

:.o 

Af.-«3'4A-!L-<K>1 

1 

SEP 

2.0 

A':-N141f-fC-001 

1 

FEB  ■<■■ 

2.(> 

flV-M'«w6-i:  -f-fl! 

1 

?EP 

2.C 

A^t-HOilP-KOOi 

I 

JAW 

2.0 

AA-M022!!-1I<-001 

t 

JAN     ■> 

•-■• 

AA-nO:JE   ft  ""' 

• 

i,V(   ;< 

.'.'. 

Hi-M024li-!r-X'; 

'• 

jiiH 

J.C 

AA-m>25B-r»  -00! 

1 

JM 

■)    a 

HM-io:5ii 

'»H   :i 

:.c 

AA-M02't-' 

JAN  «•■• 

2.0 

AA-f^eVliik-ttOl 

1 

lAN  i* 

■  S-l/i9l••-il-^H>i 

At> 

iNDtX  l-Ok   fHt  WFt-N     Afl  AKCHIvAPLt  bOMbAKl   U^E^ 


OflRATiiffi 


PROWa 

FHnL 


tRSX  RSX  11«  3271  PROTOCOL  tBULATOR 

tRSX  RSX  n»*  F  tNHANC  PKG  F(*  «1HI 

«WX  RSX  11«  F  ENHAJIt  PRG  FOR  nIMC 

UtSX  RSX  IIH  F  immi  PKG  FOk  ilKC 

tRSX  RSX  llh  F  tMHAW;  PKG  FOR  flIHC 

tKSX  RSX  llH  F  EK..r.«4C  PKG  FDR  IIINC 

tRSX  RSX  iih  F  imm.  pre  for  himc 

tRSX  RS<  lift  F  ENHWIC  PKG  ►(*  MIMC 

»RSX  RSX  lift  F  tNHAHC  PKG  rOR  t\lHI. 

•RSX  RSX  I'ft  F  ENHAWC  PUG  FOR  ftlHC 

tRSX  RSX  lift  F  tNHANC  PKG  FOR  ftINC 

tRSX  RSX  lift  F  EHHWC  F1\b  FOR  ftlML 

tRSX  RSX  lift  F  fNHAWi    PKG  FOR  ftlNC 

tR?X  RSX  lift  F  ENHAHC  rKO  FOR  ftlMC 

tRSX  RSX  lift  F  EHHmNC  PKG  FOR  ftIN{. 

tRSX  RSX  lift  F  ENHrnC  FUG  FOR  Mim, 

tRSX  RSX  lift  F  EHHANC  ^KG  FOR  MINT 

tRSX  RSX  lift  F  EMHAW.  PKG  FOR  ftlNl 

tRSX  RSX  lift  IAS  KA/HA^P 

tRSX  RSX  lift  IAS  KJE/HASP 

tRSX  RSX  lift  IAS  RJE/FWSP 

tRSX  RSX  lift  3MA  Pt 

tRSX  RSX  lift  SMA  PE 

«8X  KSX  lift  SNA  PE 

tRSX  RSX  lift  SNA  PE 

tRSX  RSX  Un  SNA  PE 


rULE 

■JF 
rtANUAl 


PAR' 

NiJftHE'-  '^JftBE'': 

re;  Ifr 

tl'^l  'l.HE        PATE 


VEP:  U'M 

3270  rERflNAL  EftULAIOR-  KtrpOARP  LAT%I  i.v  AV-PJ  "jA- iL-OO;     I 

SCIEHIiFlC  SUbFUl'l  IftEi  PROt  RtF  ftAN     Ufl'M*       1.1-1.^    AA-),lOU"-".-'.«01     2 


LAt  SUBPOUIINES  PRUU  Ft,-   NA,.     UF'Wl ' 


1. 1-1 .2     ^^   -o<^,!i;.r  ■ -iv,-.     7 


REALUft/»»W.  rORIIRAN  '^■FOt  REF  ftAN  <l)PUti!:i       1,1-1. J    Af-li6;lL-  l-vC:     A 


iNrRiHiLicriON  '<:  fe'-  ani  -pf 

RSX-llft  FEP  m*  FR»'   :ti51Al.AIlCNU^.F";     '.'f 
RELEASE  WfEb  FOR  RSX-Ufl/FEF  ANi  FKF 
RW./ll  PfOGRAftftEP  3  REFlKENlt  ftANOAL 
RS/-llft  FEP  VI..  SPl  14.4A.1 


R6L11  FRUGRAftftEPS  RtFLRENLt  ftAWAL  ERR'AIA        1.1 


AV-V18bA-IC-001     1 


REAL  11  PKOG^HftftERb  "EFEREWt  NANUAl  EPRAfA      1.:  AV-V18'A-TL-001 


6Sf'  f-lFEPENtE  ftAH'jML  tPR^.K'  -.HtE'  1    ' 

LSf  FtFEREMCE  NAWAL  tRiiArc^  SHtt' 

I»«TRO  10  FEP  4  FW  F.RRAfA  bHEEI 

ftlLROCOHF'UftRb  ANl  nEftO'-Itl-  FiANL'ltOUF 

?Of-U  ftlLROLOftPUIER  iNIERFACEt  HAHIl^lUU^  !    i   !.. 

PEfLAMl/HINt  USER  S  OLlIif.  l.M.? 

fllNL    iHE'-'iUlOltFlt  F-REAnil:HL":  U^-LF    .   ulilH        \.      i.. 

RJE/HAJF  WORKSFAllON  1NS(ALLA[I0«  (JUIU  1.1 

R.€/HA<iP  .JORKbiAllON  UFERAlOPi:  L'UU<E  l.l 

RSXllft  IAS  PJE/HAiP  '^!.i  bPi'  lO.ji.e 

RSXllft/SNA  F'E  lONtE^'IS  ANI'  FAtlLlUlS  (Ll^L'M'   1.1 

RSXllft/SNA  PE  ^YSrE"  HANfiOff"'  GUIPL    'UF'Sti  '     l.' 

RSXllfl/bNA  n  APPLlLAiiUH'J  KKUbKhlfltK  l  t'JiUL  i.i 

RSXUh/SHA  PF  RELEASL  NOTES  (UPl'fl 

RSX   lift  SNA  F'E  VI. 1  HPIi  14.0*. 1 


V<-'i]y<i!.    If  ■',.;n 

A<,-y;yoA- ■t.-oOi  I 

AV-V1V1#-  l-'X'l  1 

Hl-20»12- 20-001  % 

Eli-JIH^  iv  ?■■: 

E'-ftNtu-ufi-ov;  : 

tF -iNCIP-'JO-Wl  . 

M--}*:i:-K  00 1  1 

AA--:427C-tl-('01  1 

■■^i  !,m-\\. ■'■':■.  \ 

AA-l.t'Olf'  •'  00!  . 
Ai,  "itjC:?  ^l  -001 

AA  J549A(C-001  1 


APR  a 

API 

fl.i   ■ 


1.1-1. J     AA- JJ02B-fl-0Cl  1  Atl.  8? 

:./        AA-jjOip-t'-- "'1  J        '-IN  w< 

l.l-l.:    AA-rtB;  •••«-  LvO:  .■ 

-.-LoX-Tt-OOi  1 


.'iF*  SJ 

"■E?  84 
JAW  X4 


JUL  84 

.:.»J    '4 

J*h  t"- 
JAN  ^4 

APR  Hi 
APR  'j; 
APF 
:tF   : 
•^EP    ■■ 

jLP  /: 

',-iF   ■_.' 
SEP  V 


INDtX  FOK  THt  CORKENf  ANU  ARCHIVABLE  SOKlWARt  UStR 


FiSe  15 


OPERATIHG                          PRODUCT 

SYSTEM 

NAME 

«RSX 

RSX  DLX-11 

IRSX 

RSX  DLX-n 

tRSX 

RSX  DLX-11 

tRSX 

RSX  HDE/Tll 

IRSX 

RSX  «DE/T11 

USX 

RSX  HK/Tll 

SRSX 

RSX  HK/Tll 

tKSX 

RSX  Htt/TU 

tK8X 

RTEH-11 

IRSX 

RTEH-11 

IRSX 

RTEH-n 

IRSX 

RTEK-n 

IRSX 

RIEW-ll 

IRSX 

RTE«-n 

IRSX 

SORf-ll 

IRSX 

80RT-11 

IRSX 

88P-11 

IRSX 

SSP-11 

msx 

SSP-U 

IRSX 

SSP-ll 

IRSX 

UN1004 

IRSX 

UN1004 

IRSX 

UN1004 

IRSX 

VSVll-W  DRIVtK 

IRSX 

VSVim  OKIVER 

mr 

MSVll-H  VkVM 

TITLE 
OF 

MftKUAL 

RSX  DLX-11  USER'S  GUIDE 
RSX  DLa-11  release  NOTES 
RSX  DLX-11  VI. 0  SPD  10.4.0 
MDE/T-U  USER'S  liUE/RE!-  flANUAL 

RSX11M/M+  MDE/ril  SKTW  INSlL  GDE/REL  NfS 

RSX  Hlt/T-U  VI. 0  SPD  14.?"i.0 

HDE/Tll  REFERENCE  CARD 

NDE/l-U  VI. 0  INS1L  GDE/REL  NTS 

RTEM-11  USER'S  MANUAL 

RTEM-11  USER'S  GUIDE 

RTtM-ll  INSTL  GUIDE/RELEASE  NOfEb  'UPDtl/ 

RTE«-U  INSTALLATION  GUIDE 

RTEH-U  RELEASE  NOTES 

RIEM-11  Vi:,0  SPD  30.21. OA 

PDPU  SORT  i^EI-ERENCE  MANUAL  (UPDATE  tl) 

SOfi(-ll  V^.O  SPD  12.7.5 

SCIENTIFIC  SUt  PROGRAHMER'b  m  flAN  {\J*-ViV 
SSP-U  V1.3  SPD  rj.«.9 

SSP-11  VI. 3  SPD  15.45.10 
ADDENDUN  lU  SPD 

UN1004/RSX  RELEASE  NOTES 

UN1004/PSX  USRS  GDE/STS  GtN  bDE  '.UPDtD 

UN1004  V2.0  SPD  lO,/*.0« 
VSVll-fi  sun  HARE  HMVER  GUlIt 

vsvn-H  sopryARE  driver  guide 

VSVll-M  <U,>J   RELEASE  NV'Lb 


PART 

NUHBER  NL'HBER 

REV  (IF 

VERSION     LEVEL  HCHE   HATE 

1.0     AA-K142A-TL-O0i  J    SEP  8^ 

1.0     AA-K143A-IC-001  1    SEP  82 

1.0     AE-K434B-TC-00i  1    fth  84 

1,0     AA-«84bD-TK-'.Krl  3    A^'K  B3 


1.0 

AA-NVV8A-rC-001 

1 

'iPR  83 

1.0 

AE-F081D-TC-001 

1 

FEB  84 

1.0 

AV-f*846D-TK-O0l 

1 

FEU  y4 

1.0 

AV-P511A-il-00i 

i 

APR  83 

1.1 

AA-N4J5D-rK-C0i 

2 

Ml  84 

2.0 

AA-N435C-TK-001 

HAY  84 

1.1 

AA-N434A-fK-G01 

n 

JAN  84 

2.0 

AA-N436D-IK-U01 

1 

hAY  84 

2.0 

AA-W32'jA-TK-')01 

1 

(*Ar  84 

2.0 

t-N571E-IK-001 

1 

nAI  84 

2.0 

AA-3341C-rc-O0l 

'1 

SEP  82 

2.0 

AE-5429G-IC-001 

1 

FED  8* 

1.3 

AA-llOlU-fL-001 

7 

'iEP  82 

1.3 

AE-2413H-1C-001 

1 

F'.D  84 

1.3 

AE-34131-TC-O'^! 

I 

m  1(4 

1.3 

AE-DD2/A-1K-001 

JUL  84 

2.0 

AA-1341C-rc-O01 

I 

StP  82 

2.0 

AA-1342D-(C-001 

1 

SE^■  ^7 

2.0 

AE-34^4G•TC-(.V)l 

1 

FEc  8« 

2.0 

AA-J.'8/D-lh-'>>01 

1 

SEP  82 

2.1 

AA-Jj«7l.-TK-001 

JUl   IM 

:.y 

AA-fl61SA-1C-001 

1 

JAN  C.4 

IMDtX  FOR  FHt  UWREH)  Mi!  ARCHiVABLt  SOUWuI-I   UStR  Ib-Jun-l^B'. 

?eie  It 

TifLE  Hwm      Hwm 

OP0WTIN6                         PRODUCT                                                              Of  Kb'-                OF 

8Y8TEH                                HAHE                                                                  nANUAL  VfcKMON           LtVEL           'KHt        I'^i'. 

tfSX             VSVll-H  DRIVER                                       VSVll-M  W.l  5PD  H,5i.03  2.1           :^E  KeblO -IC  001     !          Ftt  t-! 

IftSX             VTV31-K  RSXnn  DKIVE/SUP  F'Kb               VTVil-K./RSX  ItyiLt  l*V  hNIi  i>UW<UUl!«L  LiBKAFir  1,0           AA-N809A-1C-001     1          ^PKb' 

MtSX             VTV31-K  RSXllH  DRlVt/SUB  PKG               'nv,U-K/RSX  Vl.O  SP[i  14.  ?3.0  1.0           AL-PO/'A-fL  0';!     1          Ht;  >.- 


OPERATING 
SYSTtH 


PRODUCT 
NAHE 


INDEX  FOR  THE  CURRENt  SOFTWARE  USER 


TITLE 
OF 

MANUAL 


VERSION 


15-J'jri-1984 

PsSe  1 

PART 

NUMBER 

NUMBER 

REV 

OF 

LEVEL 

FICHE        HA 

mm 

RSX-UH 

litSX 

RSX-llM 

txsx 

RSX-llM 

«RSX 

RSX-im 

tRSX 

RSX-llrt 

*RSX 

RSX-llH 

<R8X 

RSX-llH 

mx 

RSX-ilM 

tRSX 

RSX-llH 

MtSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tR8« 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

txsx 

RSX-llH 

tKSX 

RSX-llH 

tRSX 

RSX-llH 

RSX-llM/RSX-ns  RELEASE  NOTES 
RSX-llH/liS  INFORMATION  UlRECTORY/INDtX 
RSX-llH  GUIDE  TO  WRITING  AN  I/O  DRIVER 
IAS/RSX-11  SYSTEM  LIB  ROUTINE  REF  MANUAL 
RSX-11  SYS  GENERAHON  AND  INSTALLATION  6DE 
RHS-11  PROGRAMMERS  MANUAL 
RMS- 11  USER'S  GUIDE 
RMS-11  UTILITIES  MANUAL 

RSX-llM/H-FlUS  BAICH  ANt  QUEUE  OPERATIONS  MAN 
RSX-llM/K-PLUS  'JOMMAND  LANGUAGE  MANUAL 
RSX-11M/M+  CRASH  DUMP  AN.  REF  MANUAL 
RSX-llM/H-PLUS  LRROft  LOGGING  MANUAL 

RSX-llM/M-PLUS  EXECUTIVE  REFERENCE  MhNUAL 
R5X-11M/M-PLUS  GUIDE   10  PROGRAM  DEVELOPMENT 

RSX-llM/HI  I/O  DRIVERS  REr  MAN  (UPDtl) 
RSX-HM/Mt  MCF  OPERAIIUNS  manual  'UPDID 
RSX-llM'MI  SYSTEM  ';AN#GEMEN1  GDE  (UPDJr 
RSX-llM/H-PLUS  TASK  DLDR  MANUAL  (UPDtn 

kSX-UM/H-PLUS  UTILITIES  MANUAL  (UPDtl' 
RMS-li;  AH  iNIRODUniON 

INTKODUCTIUN  TO  RSX-llH  AND  RSX-UM-PLUS 
lAS/kSX-ll  1/0  OPERAIIONS  KEFLRENtt  MANUAL 
EPT  EDITOR  MANUAL 
m  liUICr  REfERlNCE  MANUAL 


AA-2573H-TC-001  2 

AA-25936-IC-001  4 

AA-2600t-TL-001  3 

AA-:;.b80H-lC-y01  2 

AA-H625C-rC-001  5 

AA-L668A-TC-001  t- 

AA-L669A-TC-001  2 

AA-L670A-TC-001  I 

AA-L671A-TC-001  2 

AA-L672D-TC-001  6 

AA-L.i7iB-p_-O0l  3 

AA-L674B-lC-y01  i 

AA-L675A-TL-001  4 

AA-Lt:'6A-lL-001  2 

Afi-L677A-TC-00l  6 

AA-L6'8A-!C-001  I 

AA-..6"b-fL-001  4 

AA-L690B-IC-V01  b 

AA-L601A-iL-00l  6 

AA-Lfr82A-IL-001  1 

AA-L  'diA-IC-OOl  2 

AA-«176A-1C-001  i 

AA-nViA-TC-nO!  8 

'A-M47/A-II'-W1  1 


NOV  83 
NOV  Bi 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 

NOV  33 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NOV  83 
NU'^  83 

NOV  83 
NOV  83 

FEB  94 

FEV  84 


INDEX  FOF  THE  CURPtNf  SOFTHARt  USti^ 


rj-Jun-lV84 
P2Se  : 


OPERATING 
SYSTEH 

wsx  Rsx-iin 

mx  RSX-llH 

tftSX  RSX-llN 

titSX  RSX-llH 


PROWJCT 
NAtIL 


nisx 
msx 
tftsx 

IRSX 
tRSX 
tRSX 

IRSX 
«R8X 
tRSX 
tftSX 
W8X 
IRSX 

tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 

tRSX 
tRSX 

tRSX 
IRSX 
tRSX 
IRSX 


RSX-llh 

RSX-llH 

RSX-llH 

RSX-  Jt-PtUS 

RSX-llH-PLUS 

f.'SX-llH-aUS 

RSX-llH-.t'lS 

RSX-llH-PLOS 
RSX-llH-PLUS 
RSX-llH-PLUS 
RSX-llH-PLUS 
RSX-llM-PLUS 

RSX-llH-PLUS 
RSX-llH-PlUS 
RSX-llH-PLUS 
RSX-llH-PLUS 

RSX-lin-PLUS 
RSX-llH-PLUS 

RSX-llH-PLUS 
RSX-UR-PLUS 
RSX-llH-PLl'S 
RSX-llH-PLUS 


TITLE 

OF 
HANUAL 

IAS/RSX-11  ODT  REFERENCE  f'rtNl.lAL 

PDP-11  HACRU-1!  LANGUAGE  F:EF  ftANUAL 

RSX-llH  V4.1  SPIi  14.35. 20 

RSX-llH  V4.1  SPD  14.32.21 

RSX-llH  CROSS  REFERENCE  TABLE 

RSX-llH  hlNl  RE^ERENCE 

POP-U  PROGPAHHING  CARD 

lAS/KSX-ll  SYSTEH  LIS  KOUTINE  PL^  HANUAL 

RSX-llH-PLUS  GUIDE  TO  MfiiTINO  I'O  DRUtR 
RSX-llH-PLUS  .MMjRHAIlON  i'lRECIOKY  ANIi  INDEJ' 

RSX-UH-PL'JS  V2.1  RELEASE  NOTES 

RSX-llh-PLUS  srSIEH  GEN/iNSTALLA' !0N  GUIDE 

RHS-11  PROGRAHHEFS  HANUAl 

RHS-11  USEP  S  GUUiE 

RHS-11  UTILITIES 

RSX-UI1/H+  BATCH  ANli  LIUEUE  OPEP  flANUAL 

kSX-llH/H+  COflNANIi  LANGUAGL  flANUAL 
RSX-llH/H-f  CRASH  HUHP  ANZ  REF  MANUAL 
RSX-UH/H-PLUS  ERROR  LOGGING  HANUAL 
RSX-llH/H-PLUS  LXELJllVL  REFLKENLk  rtANUAL 

RSX-11H/H+  GUIDE  ro  fROGRAH  [lEyCLMPHENT 
RS>;-51H-H-PLUS  I/U  DRl'.tRS  Ktf  HAN  (UFDtl) 
RSX-lld-l-FLUS  1LP  L'F  flAWUAL   'U^DIl' 
RSX-llH-H-PLUS  SYSIEH  flANAL-EHENI  GDE   'UPDtP 

RSX-llH-H-PLUS  FASr   BUILDER  HANW-L 
RSX-llH/P-HUS  t.MlliUE'.  nAHUAL   a'Plill 


PARI 

NUHBER  NtJHKR 

'^■EV  OF 

VERSION     LEMEL  FIIHL    DAIE 

4.1  AA-H'jO'A-TC-001  1  NW  82 

4,1  AA-Wl'/A-TC-OOl  i  NOV  83 

4.:  AE-340.'U-TC-001  1  FEB  84 

4.1  AE-i40VV-TC-001  1  HAT  e^ 


4.1 

At-nysF-ic-ooi 

JUL  3" 

4.1 

AM-b^.70E-;L-001 

3 

HW  BZ 

4.1 

EH-S1046- '8-001 

1 

NOV  8.< 

T     1 

hA-'jSBOML-WI 

2 

NOV  s:! 

:m 

AA-H267fi-rC-001 

4 

NOV  83 

J.i 

AA-H426C-1C-001 

4 

NOV  fcJ 

T     1 
4  .  A 

(■A-M2?':-]l'0(!i 

1 

NOV  8/ 

T    1 

AA-H431C-TC-001 

1 

NOV  yi 

2.1 

AA-L668A-r':-00! 

5 

NOV  8: 

1  1 

AA-L66'JA-ll-001 

/ 

NOV  f-' 

2.! 

AA-L670A-TC-00I 

3 

NOV  8.' 

"*     I 

AA-L671A-Tr-001 

- 

NOV  83 

'>     1 

A(i-L4'2P-[l-001 

6 

NOV  9.' 

0    i 

AA-LA/iP-IC-OOl 

i 

NOV  c' 

1    1 
«.  *  1 

AA-L6/4EI-TC-001 

w 

NOV  8.' 

AA-l6.'bA-IL-'.>(>l 

4 

NUV  6! 

0     1 

AA-L6?6A-rr-001 

2 

NOV  i} 

t.  >  I 

AA-U?/A-TC-'.'l 

^ 

NOV  t.' 

■>    1 

AA-L6?W-(i.-001 

c 

J 

NU"   ■•: 

2.1 

AA-L67«'li-|f-'Xtl 

t} 

NOV  Vi 

2. 1 

AA-L680Ei-iC-001 

5 

NOV  V? 

:•.! 

AA-L6eiA-IL-0vl 

6 

NOV  :3 

INDEX  FOh  THE  CURREN'  SOF'WAKL  USER 


OPERATING 

PRODUCT 

SYS1EM 

SRSX 

RSX-11«-PLUS 

tftSX 

RSX-llh-PLUS 

ttBfiy 

R8X-UN-PLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

tRSX 

RSX-llM-PLUS 

ffiSX 

RSX-llH-fLUS 

IRSX 

RSX-llH-PLUS 

tKSX 

RSX-11H-PLU3 

MSX 

RSX-llW-PLUS 

USX 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

RSX-Uft-PLUS 

VtSX 

RSX-11«-PLUS 

ttSX 

Rsx-ns 

IMX 

RSX-llS 

tttSX 

RSX-llS 

MtSX 

RSX-llS 

MtSX 

RSX-llS 

ntsx 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

•R8X 

RSX-llS 

«SX 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

IRSX 

RSX-llS 

fITU 

OF 

ttANUAL 


15-Jun-1984 

Pase  1 

PART 

NU(1?tR 

mnm 

REV 

OF 

LtVtl 

FlCHE         I' A 

R«S-n:  AN  INTRODUCTION 

INIROOUCnON  TO  KSX-UN  ANIt  KSX-Um  2 

IAS/RSX-11  I/O  OF-ERAUONS  REFERENCt  MANUAL  2 

EDT  EDI! OF;  MANUAL  2 

EPI  QUICK  REFERENCE  MANUAL  2 

IAS/RSX-11  UDT  REFERENLL  MANUAL  2 

PDP-n  MACRO- n  LANGUAGt  REFERENCE  MANUAL  2 

RSX-llM-PLUS  V2.1  SPIi  il./O.OS  2 

RSX-llf^-PLUS  M2.1  SP[i  14.;0.09  2 

RSX-llM-PLUS  ^2,1  CROSS  REFERENCE  iPLi  2 

RSX-llM-PLUS  MINI  REFERENCE  2 

PDP-n  PROtRAMMING  CARD  2 

RSX-llM/RSX-llS  RELEASE  NOTES  4 
RSX-llrt/RSX-llS  INFORMAUON  UlRELIOKr  i   INDEX  4 

RSX-llM  GUIDE  TO  WRITING  I/O  DRIVER  4 

RSX-llS  SYS  GEN/INSIL  ODE  '.INCLUDES  UPDIli  4 

IAS/RSX-11  SYb  Lie  ROUTINE  RE^  MANUAL  4 

RSX-llM  SYSTEM  GENERATION/INSTALLATION  WVA  4 

RSX-11M/M+  CRASH  DUMf  ANJ  REF  MANUAL  4 

RSX-UM/M-PLUS  EXECUTIVE  REFERENCt  MANLK>L  4 

RSX-UM/M-PLUS  GUIDE  TO  PROGRAM  DEVELOPMENI  4 

RSX-11M/I1+  1/0  DIRVERS  REF  MANUAL  (UPDtP  ' 

RSX-11M/M-PLU-.  MCF  OftRAIIONb  MANUAL  (UPDtl)  4 

RSX-11M/M+  bfbltM  rtANAKEMENT  GUIDE  (UPD«!'  4 

RSX-llM/M-PLUS  TASK  WJ.'LEtR  MANUAL  4 

IAS/RSX-11  hW   JPERAMUNb  KEKKLNlL  MANUAL  « 


VERSION 
2.1     AA-L682A-TL-001  1    NOV  83 


AA-L'6iA-TC-001 

i 

NUV  bi 

AA-11/6A-TC-001 

3 

Nl'V  b\' 

AA-M4'6A-iK-00! 

y 

FED  b4 

AA-M4/'A-TK-0C1 

1 

FEB  8^ 

AA-MtiO/A-R-001 

1 

NUV  bi. 

aa-vo2;a-tc-ooi 

3 

NOV  83 

AE-He62I-TC-001 

1 

Ftb  c4 

At-H842I-TC-001 

JUL  b4 

At-M/7Vl-lC-j01 

1 

MAT  b4 

AV-H4J5C-'L-001 

3 

NOV  S'' 

EH-S1046-7t-00! 

1 

NOV  83 

AA-25/3H-TC-001 

-I 

NOV  83 

AA-25936-TC-001 

4 

NOV  B3 

AA-2600E-TC-001 

3 

NOV  b'' 

AA-2874E-IC-001 

1 

NOV  y.' 

AA-5580B-rC-001 

2 

NOV  b3 

AA-H62SC-1C-001 

j 

NOV  B3 

AA-L4'3D-rc-00l 

3 

NOV  83 

AA-L6'jA-TC-001 

4 

NOV  83 

AA-L676A-(l-001 

k 

NOV  «.' 

AA-Lfc7/A-TC-001 

6 

NOV  83 

AALi,'8A-iL-001 

t 

NOV  8'- 

AA-L6'/«D-ll-Wl 

6 

NUV  r 

AA-L680D-TC001 

5 

NOV  'c ' 

A.^-Ml/'iA-l'.-'jOl 

i 

NOV  J^ 

INDEX  KOR  THt  CURRENT  SOFfWARt  UStR 


lVJ'jn-1981 
F'ei3e  4 


OPtRATIMJ 

PRODUCT 

SYaTEH 

NAHE 

USX 

RSX-llS 

«SX 

RSX-US 

IRSX 

RSX-llS 

ntsx 

Rsx-ns 

ttSX 

Rsx-ns 

mm 

RSX-llS 

«8X 

RSX-llS 

mx 

RSX-llS 

mx 

M8IC-PIUS-2  FOR  RSX-llH/N-PLUS 

ma 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llH/N-PLUS 

«8X 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-ll«/ft-PLUS 

wsx 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/h-PLUS 

IRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-UM/M-PLUS 

Ktn 

WSIC-fLUS-2  FOR  RSX-UM/M-PLUS 

IRSX 

BASIC-PLUS-2  rOF  RSX-UK/H-PLUS 

IRSX 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-1;H/H-PLUS 

IR8X 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llH/h-fLUS 

IRSX 

BASlC-PLUS-2  FOR  RSX-11M/N-PLU6 

W8X 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX  IIH/N-PLUS 

IRSX 

BCP 

IRSX 

BCP 

IRSX 

BCP 

MX 

CKRU/CNVll  SOFTSARE  DFIVLR 

«SX 

C»«i:/C«Vll  bOflWRfc  ItRIVtR 

mx 

CNRH/Cm/ll  bOFTWARt  ORMR 

tm 

CNfcll/CHVU  SOFlMAkt  i*lVtk 

TITLE 

rtANUAL 
lAS/RSX-r.  CD!  REFERENCE  f1f«NUAL 
PPP-ll  MACRO- 11  LANGUAGE  REFtKENCE  MANUAL 

RSX-Uh/llS  V4.1  UPDATE  b  INFORMATION 
RSX-UM/nS  V4.1  UPIIATE  '.   INFORMATIJN 

RSX-llS  ^4.1  SPD  9.J1.13 
RSX-llS  'M.l  SPU  09.21.14 
RSX-llN  MINI  RtF£RE»«CE 


PART 

NUMBEF  NUMPEI- 
RE'.'  OF 

VERSION            LEVEL  FlLHl  iiA'L 

4.1            AA-«5C7A-rC-00;  1  NOV  tii 

4.1            AA-W27A-IC-0O1  i  NOV  VI 

4.1            AA-W259EI-TC-001  1  Ftb  8* 

4.1            AA-«259t-TC-001  1  MAT  ^4 

4.1            At-J4:7N-rC-O01  1  FEf  l" 

4.1             AE-342'O-H-Wl  1  MAY  b4 

4.1           AV-5ti70E-rC-001  I  NOV  tfi 


PDP-U  PROGRAMMING  CARP  4.1 

BASICF2  RSX-llM/K-PLUS  INSTL  GK/REL  NOTES        2.! 
BASIC+2  RSX-llM/M-PLUS  INSTL  GK'kEL  NOlEb        L'.L' 


EH-bl046-78-001     !  NUV  tfi 

AA-0158E-rc-001     1  JAN  84 

AA-01b8F-U-001     1  MAT  B4 


BASIC  REFEf<ENi:t  NANIWL 

BASK  REFERENCE  MANUAL  (UPUtl) 

BASIC  USEKS  GUIDE 

BASK  USER  S  GUllt  '.LiF'litl) 

BASIC  ON  RSX-llM/H-PLUb  STSTENS  (UPD«1) 

BASIC  OH  RSX-UM'M-PLUS  SYSIEMS  lUPlHl  I  12) 

BASIC-PLUS-2  V2.1  SPD  14.11.8 

BAblC-PLUS-2  V2.2  SPD  14.11.10 

BASIL  POCKET  REFERENCE  GUIDE 

BCP  USER'S  GUIDE 

BCP  VI. 0  SPD  14.72.0 

id'  VI. 0  RELEASE  NOILS 

CNRll/CHVll  SUfNAKE  URIVLR  USER'S  ■.-UlPi. 

CHRll/LMVll  bOHHAKE  DRIVER  KEFERENCE  MANUAL    ;..0 

'.«R11/CMV11  V3.V  SPD  14.,;,. 01 

CRMll'LMVll  bllf  !«AkE  DRIVER  KELEAEL  NOILS  3.0 


2.0-2.1     AA-L334A-Tf,-001     6  APR  83 

2.2  A'^-L334A-iK-002     6  MAT  «4 

2.0-2.1     AA-LiJSA-fK-OOl     3  APR  8? 


2.2 

AA-L33bA-lK-V02     3 

MAT  84 

2.1 

AA-L338A-TC-001     3 

m  84 

4L    t  4. 

AA-L338A-1C-002     3 

MAY  l<4 

2.1 

AE-J19;i-TC-001     1 

FEB  84 

0    '> 

AE-Jl«'K-rL-y01     1 

MAT  B4 

2.0-2.2 

AV-L341A-TK-001     2 

APR  83 

l.V 

ftA-N26VD-lK-001     2 

FEB  84 

1.0 

At-N202A-TC-O01     1 

HM  8'; 

1.0 

AV-N270B-TC-001     1 

APR  b"i 

3.0 

AH-NOV.>ti-fL-001     1 

l-tb-  81 

;..0 

AA-N061B-lL-y01     1 

FED  b4 

?.o 

ftE-N059D-fC-00:     1 

MAT  >.'■■ 

3.0 

.W-NObtb-IL-OOl     1 

Ht  ■■■'> 

INDEX  FOK  THt  tURREN!  SOKTWAPt  USER 


UPtRATIM 

,                         PRODUCT 

SYSIW 

mt 

IRSX 

COBOL -81/RSX 

ma 

CO»0L-81/RSX 

tRSX 

C0IWL-81/RSX 

tRSX 

C0B0L-81/RSX 

tMX 

C0WL-81/WX 

USX 

com  IbP-DUP 

msx 

COW  IW-CW 

mx 

com  lOP-IlUR 

»sx 

com  lOP-DOP 

«BX 

com  lOf-w 

IRSX 

com  lop-oz 

tm 

com  lOP-DZ 

msx 

com  lOf-Dz 

MX 

C0ftM.-66 

IMX 

CORAL-M 

imx 

COKAL-66 

MSX 

CCRM.-6« 

IMX 

WTATRIEW€-11 

HttX 

MTATRIEVE-U 

max 

DATATRlEUE-11 

HSX 

DATATRIEVt-n 

mx 

DAIATRIEVE-U 

««x 

MTATRIEVE-11 

IKSX 

M1A1RILVi-ll 

«sx 

DArATRItVt-U 

IR« 

DATATRIE';i-ll 

15-Jun-l?e4 

F33e  b 

PAR^ 

NU1BEF: 

NUflfiER 

REV 

OF 

VERSION           LLVtL 

flCHt        HAIL 

2.0           AA-J4i4B-Ti: 

-001 

4          JA^  84 

2.'.'           AA-«!'«'li-lt 

-vOl 

b          JAN  S4 

IlfLt 

OF 

MANUAL 

COBOL-81  LANGUAGE  REFEKENCt  MANUAL 

RSX-UH/rt-RLUE  USER'S  bUll'E 

RSX-l!«/«-fLIJ3  INSTALLAflON/RELEASt  NOTES    2.0     AA-hl81C-n.-0(l  1    JAN  84 
COBOL-ei  RSX  V2.0  SPl  14.26.03  2.0     ^t-FO'/L-lL-vOl  1    ftP  84 

COIiOL-81  POCKEf  GUIDE 

COHH  lOR-DUP  PR06RA««tkb  HANUAL 

C0««  lOF-DUR  RELtASE  NOTES  (INCLUDES  U^Dtl > 

AHUENDUN  10  SPD 

COHfl  lOF-DUP  VI. 0  SPli  10.12.2 

COW  lOP-UZ  PRObRANMER'S  rtANUAL 

CONN  lOP-fiZ  RELEASE  MOTES  (INCLUOtS  UPD41 1 

APDtNWW  TO  SPD 

CON«  lOP-OZ  VI. 0  SPD  10.11.2 

PDf-11  CORAL-66  V4.0  INSIL  IJDE/REL  NOTES 

CWAL-66  LANGUAGE  REFERENCt  MANUAL 

RSX/VNS  C0f:AL-fc6  USERS  i)UDE 

CORAL -66  V4.0  SPD  14.56.10 

DATATRlEVE-n  REftRENLL  flANUAL 

DAIATRltVE-11  CALL  INTERFACE  MANUAL 

DATAIRIEVE-U  I^UIDE  !U  tfRlUNb  REPOKIS 

[lAIATRIEVtll  SUHNAPt   DESCRIr'lON 

DAlAlRltVE-U   INSIALLAIION  liDE/KEL  NIHES 

MFAIRItVE-ll  OSEKb  bUU<f 

INIROWlllW  10  liA1AlR!tVE-n 

PAIAIR!EVt-!l  ^•0^:KEI  GUIDE 

DAIAIRlE'.'E-ll  Vi.O  SPl'  12.48.11 


2.0 

AV-H630C-rC-001     2 

JAN  81 

1.0 

AA-56''VA-!L-01     1 

biP  82 

1.0 

AA-D}s'A-IL-001     1 

SE^  82 

1.0 

AE-DF2/A-TK-001     1 

MAY  8« 

1.0 

At-['r21C-IL-0Vl 

JUL  84 

1.0 

A^-bl27A-1C-001     1 

SEP  82 

1.0 

AA-D368A-TC-0'}1     1 

SEP  82 

1.0 

AE-HB2VA-IK-00! 

JUL  b4 

1.0 

AE-D122C-TC-001 

JUL  84 

4.0 

AA-1M4E-IC-001     1 

APP  83 

4.0 

Af-DlllC-fN-OOl     2 

APP  8i 

4.0 

AA-D112C-TK-001     4 

APK  bJ 

4.0 

AE-34'jOI-TC-001     1 

«At  84 

3.0 

AA-U04''a-1K-'j01     * 

PEP    fc'4 

3.0 

AA-UO'jOA-rt-001     2 

JAN  84 

i.O 

AA-U051A-i|',-001     1 

ft!"  84 

3.0 

AA-U0*-2A-'-^-001     1 

JAN  8-; 

3.0 

AA-X022A-IC-001     1 

JAN  84 

3.C 

AA-XCJ3A-rKC0l     : 

FEt  e« 

3.0 

AA-n02bA-iK-00!     1 

Ftp  84 

J.O 

AA-X103A-TK-001 

f  ;■ 

J.y 

6^  •:;.'    'L-l'   ■  \'i^\      \ 

nC'      ~A 

INDEX  i'OH  fHfc  CURRtNl  SOKFWAt-t  USER 


OPERATIM 

PROOULI 

3YSTEH 

tUML 

MX 

OBHS-11 

imx 

mis-n 

«BX 

DBttS-ll 

IftSX 

OBHS-ll 

•mx 

DBNS-11 

USX 

DWS-11 

IR8X 

DBHS-11 

mx 

DWS-11 

IR8X 

DBHS-11 

USX 

DtCHlT-llH 

HtSX 

KCNEI-Un 

MtX 

DFXMET-im 

wsx 

9ECfcr-iin 

HtSX 

KCNET-llH 

tR8X 

KC*ST-UH 

HtSX 

»CNtT-llH 

M8X 

KCMEI-lin 

titsx 

DECHEI-lin 

I8SX 

DECMEMIH 

HtSX 

.DECHEI-lin 

tRSX 

KCMEI-11« 

ti^X 

DECHfT-llH 

m&t 

DtO«Ef-llh 

IKSX 

DttHtT-n« 

MtSX 

OtCNtI-ll« 

msx 

KCHEI-im 

lULE 

rtftNUAL  VtkS 

DBHS-11/W+  DDL'DtViCfi  ^ItDIi^  CON  LAW-  m   «W*  2.0-2 

DWS-11  MIA  HASl   AWlNlbiKAk*  S  'ItM)  L-UlUt  J.O-L' 

DWSn  FOUkAN  I'AfA  tiA«UiAAriijf(  LAW)  Ptl-   HAN  J.C-. 

DHHSH  COHOL  1<AIA  (WNIKIAIIUN  lANO  >•;t^   flAN  :.•.-.; 

DMS-H  IJJSfALLAfl'JN  GUIDE  2.0-2 

BBNS-1!  V2.0  KEltASt  NOTES  2.0-2 

USING  IHt  IiATATRltVt-llDB«S-ll  INTERKACE  2.^^-2 

DBNS-11  V2.1  Sf-U  12.66.2  2.1 

KFOPt  fOU  [N':rAU  DBNS-ll  '/2.1  .i.l 

RSX  UtLNEi  WJllt  10  USER  UTILITIES  hi 

RSX  DECNET  GUIDE  TO  USER  UflLHIES  ^.0 

RSX  DCfNEI  SYSlfel  tlANAtt'^-'^  I-UIDE  ?.l 

RSX  DECJIEl  SYSTEM  fWWAGEK'S  (iUIUE  ^0 

RSX  l€LNE)  NETUOM  t>EN  m  INSTL  bUIUE  3.1 

RSX  DECNET  NEfyORf,  6En  ANt  INSTALLAilON  iJUIDE  4.0 

INIRODULilON  iO  liE'.NEf  i-l 

INTROWJl'ION  lU  DECNEI  4.0 

RSX  [lELNEI  "•OST-INSIL  CHEIKWI  ^'KlUl'URES  3.1 

RSX  KOIET  POST-INS'L  CHtCKOUl  PstJCLlWhS  4.0 

RSX  ULNE!  KELEASt  t*Olki  ?.; 

RSX  HECNEi  RtLtASi  NOTES  4.0 
O'^EkVlEU  Uf  Hbr  HEINE  I 


•MRVltW  0^  PSx  ItCNEl 

RSX-BtlNtt  RtEEHENtE  i<UIItE 

RSX  OECNti  i-'RmifANfltf;  b  RE^  HANIJAL 

RSX  itLNU  t'M.i()RA»1tttf  .  KlfEkitJi'.  flANli.v: 


.'.1 

■■A 


I'j-Jur, 

•l»b* 

f'iSe  t 

PART 

wnm 

NUNBE*- 

WJ 

OF 

ION           LEVEL 

M'HE 

I'A ' ; 

.;     AA-H«04b-IC-0Ol 

7 

StK  ^ 

.1     AA-HeO'jp-IL-OO' 

! 

SEP  ^: 

.1    AA-^dai.ti-rL-001 

2 

SEP  V. 

.1     AA-|itJ84li-lt-0yl 

*. 

SEP  H': 

.1     AA-KWbP-TL-OOl 

■) 

SEK  8J 

.1     Aft-tb86li-IC-001 

1 

SEP  l(.' 

.1     AA-K8«";rL-001 

1 

SEf   r;-. 

AE-fll30l'-IL-001 

1 

FEB  e" 

A'.'-t-'666A-n;-0i)i 

I 

AFK  ¥; 

AA-H22il<-Tt-001 

- 

FLF  r" 

AA-H22iC-Tr-00l 

2 

NAY  P- 

AA-Hr.'^t-ft-OO! 

-' 

FEB  ^i 

AA-H224C-TL-001 

!, 

NAI    :i 

AA-H22bI"-tC-001 

i 

FEB  -" 

Aa-H.L'Jl-IC-001 

5 

NA!   b-» 

AA-JOibt-Tf-OOl 

FEB  <i* 

AA-J0bbD-r»-001 

3 

NAr  '•■1 

AA-JilVH-IK-^H)! 

1 

FEB  .-■• 

AA-JilVC-IK-OOl 

1 

HAt   H« 

AA-J5r'H-T(-0vI 

1 

FFt  v« 

AA-J-Jl/l.-TC-OOl 

1 

«Ar  ?' 

AA-KO''6A-I';-001 

/ 

FEB  h4 

AA-M('/6t   ILOC'I 

- 

M^   '. 

AA-W^/A-ft-OOI 

1 

FEB  •* 

AA-KW8A- 11-001 

■i 

FEB  H» 

:,/  -MrtwJk-  II    ... .1      » 


INDEX  FOK  FHt  CURRENI  SOFTWARE  USEF 


0PEW5TIHC 

PROIM.T 

SYSTEM 

>im 

tRSX 

DECNET-llH 

m% 

RCHET-llH 

IRSX 

OECNET-llN 

III8X 

DtCHET-llH 

tliSX 

DECNET-Urt 

tRSX 

DECHET-llrt 

tRSX 

DECHEr-llM 

tftsx 

HECHE 1-llW 

tRSX 

OPh 

mt 

DPH 

tRSX 

OPN 

tRSX 

DPH 

tRSX 

m 

tRSX 

wn 

fRSX 

DT07-11H 

tKiiX 

D107-11H 

tRSX 

OX/ll!' 

tRSX 

DX/llM 

tRSX 

DX/llH 

IRSX 

Dx/im 

tRSX 

DX/Hf1 

tRSX 

Dx/n« 

tRSX 

FNS-ll/RSX 

mt 

FHS-ll/KSX 

fPSX 

F»S-11/PSX 

ffcsx 

FHS-11/fttX 

IITLE 

Of 
MANUAL 

OVERVIEW  ro  DIGITAL  NtTWO^K  PMCEIiURES 

VOLUME  1  bLHEhAL  HfUKni^iiW 

VOLUHt   I.  Ubtk'b  INt-ORMATION 

VOLUME  ill  6EK/1HS1ALLA110N  INf WHAllOH 


Iti-Jun 

-1984 

f's^e  '■ 

PART 

nwm 

W«BEH 

PtV 

Of 

VET-bi'J**            .LVtL 

FlLHt 

liA'i- 

A/i            AA-KlO^A-ir-OOl 

T 

rlAT  i<i 

4.0             AA-XV19A-1C-M1 

JUL  t-i 

<.0            AA-XyjVA-TL-OOl 

JUL 

VOLUME   IV  SYSTEM  MANAGLHtN!   IN^uPMATION  4.V 

DECNET  KSX  SrSTtH  rtAWEKS  fllNl  Ktf   L-UlUt  4.0 

DECNET-ntt  ui.<..  tjpr.  io./i.lO  4,0 

DECMEl-kS!f  Vt'LimE  11  USER'S  INfORNAIlUH  4,'.. 
DP«/DP«+  PECDATA  INTELL  SUBS  USh'S  GDt  (UHitl  ■  4.1 

DPn/Lifrt+   ItPMAHL  USEkb  bUU'E     LWl'  4.1 

DPH/DPH+  SYSIEM  OE»*KAIIOH/nANA(JtnEN'  Glit  ".1 
PfN/liFf.  HUb  KtLLASt  NUIES 
DPn  1.4.1  SPlt  1:^.6.6 

Df«/l»PN  PLUS  PEFEKENCE  GUlUt 
DTOMIW  VI.  1  USER'S  GUIDE 
DT07-11H  VI. 1  SPD  14,i6.1 

DX  PRODUCTS  Pr<06PA«H£ft'S  REFERENCL  MAMUAL 
DX  PKOWCIS  l»SEF;S  GUIHE 
DX/llM  INStALLflT10^  GUIDE 
DX/n«  VERSlUfl  i.l  KELEASE  HOTES 

OX/llM  VJ.l  SPD  I0.y6.4 

ADliENUUft  TO  ^J 

PDPll  KEYPAli  EDITOK'  UbtP  S  GDt   'Unit!' 

FhS-U/RSXnn  JiOFlUARl  REf  rtANUAL  'UfUll 

FHS-ll/PSy-!lH  PELtASt  W'ti  1,0 

PDPll  KEYPAD  EDITOR  KELEASL  NOTES  1.0 


4,0  AA-X921A-II-001 

AA-xy:2A-TL-001 
AA-«V.'4A-IL-001     1 
AE-J4iIK-IL-001     1 

AV-r!,^3A-lC-ool 

^A-JbJVH-!(.-001  3 
AA-J53Ob-lC-O01  2 
AA-J5.nt.-TC -001     2 


AA-»<rjOA   IL-001 

AE-57iOM-rL-0'J! 

AV-«1V5A-1C-001 

AA-r j68A-TL-:yl 

AE-Kb34K-lL-O01 

AA- j46VC-II.-001 

AA-^4'6ll-IL-00l 

AA-liyy/A-TL-OOl 

AA-H2ti8h-'C  "01 

AE-'3..'74f-li-00l 

i  •  1 

AE-m<:'/A-(i'-ooi 

I  lO 

AA-HBtJ.^A   i'.   «'  1 

'} 

1.*.' 

AA-rittbbA  IL-001 

AA-Hl?5'*-''.-00!  1 
AA-J6y2A-Tt-"01  I 


J'JL  e.4 

JUL  «•> 

1A1  "4 

HAT  at 

JUL  cJ 

Sf.P  t 

SEP  62 

SEP  V: 

stP  t: 

ftt-  !<4 

SEP  t- 

';if  8. 

FEP  o4 

APR  h'' 

Aff  :■ 

APK  a.< 

APR 

fLU  ■:*4 

JUL  y4 

St'-'  • 

SEP  r 

SEf  ■. 


INDEX  FOK  THE  CURRENi  SORWARE  USEK 


OPERATING                         PRODUCT 

SYSTEH 

NAHE 

IRSX 

FHS-11/RSX 

tftSX 

F«S-11/RSX 

«RSX 

FKii-n/RSX 

tRSX 

FHS-n/RSX 

tKSX 

FORTRM  IV/RSX 

tRBX 

FORTRAN  IV/RSX 

tRSX 

FORTRAN  IV/RSX 

ti(SX 

FORTRAN  IV/RSX 

tRSX 

FORTRAN  IV/RSX 

QRSX 

FWTRAN-77  DEBUG.  PUP- 11 

IRSX 

FORTRAN-??  DEBUG »  PDP-11 

tRSX 

FORTRAN-??  DEBUG »  PDP-ll 

tRSX 

F0RTRAN-77/RSX.  PDP-H 

tRSX 

F0RTRAN-7//RSX,  PDP-11 

IRSX 

FORTRAN-??/RSX.  PDP-ll 

IRSX 

F0RTRAN-7?/RSX»  PW-11 

tRSX 

F0RTRAN-77/RSX.  PDP-11 

tRSX 

F0RTRAN-?7/PS,.  PDP-11 

tRSX 

lEC-llM 

tRSX 

IEC-11« 

tRSX 

lEC-llN 

tksx 

HNC-11  TOOLS 

IR8X 

KHt-11   TOOLS 

IRSX 

KWll-A  HDLC  FKANING  SOMWARE 

IRSX 

KNVll-A  HOLl  FRANING  SUMHARE 

IRSX 

LABORATORY  SUBRPLHINE  PAWAGE 

riTLE 

OF 
MANUAL 

FHS-11/RSX  VI. 0  SPD  12. 2/. 5 

FMS-11/RSX  VI, 0  SPD  12.27.0/ 

PDPll  KEYPAIi  EDITOR  REFERENCE  CARD 

FMS-11/RSX-11«  MINI  REFERENCE  bUlUE 

PDP-11  FORfRAN  LANGUAGE  REFERENCE  flANUAL 

RSX/VHS  FORTRAN  IV  INSTALLATION/REL  NTS 

fiSX/VAX/VHS  FORfRAN  IV  USER'S  GUIDE 

FORIRAN  IV/RSX  V2.6  SPD  H.63.V 

FORTRAN  iV/RSX  V2.4  SPD  H.63.I0 
PDP-11  iOR1RAN-77/DEBUG  USER'S  GUIUE 


15-Jun 

-1984 

P22e  i 

PART 

NUrtBER 

NUMBER 

REV 

OF 

VERSION 

LEVEL 

FICHE 

LiA'L 

1.0 

AE-J40bF-rc-001 

1 

HEb  y4 

1.0 

AE-J405H-1C-001 

JL'L  b4 

1.0 

AV-H9j4A-fC-001 

1 

SEP  ijj 

1.0 

AV-HK»6A-ll-'.>yi 

1 

SEP  B2 

2.6 

AA-R9^jJA-rK-001 

2 

JAN  84 

2,6 

AA-RVb4A-lK-001 

1 

JAN  y4 

2.6 

M-HrM-n-CiOl 

O 

JAN  »4 

2.6 

AE-i44iJ-[L-001 

1 

FEB  B4 

2.6  AE-3443K-rt-00l     1  NAY  84 

1.0  AA-V'lV/A-IK-001     2  JAN  y4 


F0RTPAN-/7/IIEBUG  iNSTAL  LSUIDE/REL  NOTES  1.0 

PDP-11  FORTRAN-//  DEBUG  VI. 0  SPD  30.32.00  1.0 

PDP-11  FORTRAN-?/  LANGJAGE  REFERENCE  MANUAL  ^.0 

PDF'-ll  FUKIKAN-/7  USER'S  GUIDE  5.0 

PDP-11  FORTRAN-?/  OTS  REFERENCE  MANUAL  b.O 

PDP-11  FORTRAN-??  INSIL  GUIDE/REL  NCIES  5.0 

PDP-11  FOR  IRAN- ?//ftS/  V5.0  SPD  14.31.06  5.0 

PDP-11  FORTRAN- /7/KSX  Vb.O  SPD  14,31.0?  5.0 

lEC-llM  RSX  SOFTWARE  MANUAL  3.0 

lEC-llM  V3.0  SPU  14.64.0  3.0 

lEL-UM  RELEASE  NOTES  3.0 

KBtll  PVOGRAHNERS  MANUAL  1.0 

KNC-Il   lOOLS  Vl.O  SPD  12.4v.04  1.0 

KflVU-A  HULL  FRAMING  bF1«AKE  FOR  KSX  RIF   -^AN  i.O 

KMVUA-HDLC  rPANING  SOFWARE  VI, 0  SPD  14,22.0  1.0 

LABORATORY  SUB  r'ROGRAMMEK  r  m  HAN  ■0^•Il♦^  \.: 


AA-X.650A-rK-0Ul  1  JAN  04 

AE-Y3VBB-TK-001  1  FEB  B4 

AA  VlV3A-rK-00l  3  FEB  84 

AA-V1V4A-IK-001  1  FEB  84 

AA-V19bA-(K-001  2  FLti  B4 

AA-Viy6A-IK-001  1  JAN  B4 

AE-J139G-1C-0O1  1  FEB  bi 

AE-J139K-1C-001  1  MAT  b*, 

AA-M275A-U-001  1  SEP  82 

AE-N02''A-IL-001  1  FEB  V" 

AV-V50'A-IC-'J01  1  FEB  Hi 

AA-'y244B-lC-001  2  SEP  b2 

AE-L'''6E-fC-O0l  I  MA!  '■'' 

AA  N565A-IC-001  I  APR  83 

AE-WBA-l'.-OOl  !  ^EB  e, 

AA-C'»?4C-1C-001  1  •;EP  b. 


INDQ  FOk  fH£  CURRENT  SOfr«ARt  USER 


OPfRATING          PRODUCT 

SYSTEH 

klAMC 

RHnc 

«RSX 

LABORATORY  SUBROUTINE  PACKAGE 

tRSX 

LAWRATORY  SUHKOUTIHE  PACKA6E 

tKSX 

LAUMTORY  SUBROUIINE  PACKAGE 

«KSX 

m«200/RSX-IAS 

tRSX 

NUX200/RSX-IAS 

•ftSX 

«UX200/RSX-IAS 

tRSX 

HUX2M/RSX-IAS 

tflSX 

OBSERVER 

tRSX 

OBSERVER 

ttSX 

OBSERVER 

tRSX 

OBSERVER 

VSl 

OBSERVER 

tRSX 

OBSERVER 

tRSX 

PASCAL/RSX.  PDP-11 

tRSX 

PASCAL/RSX.  PDP-11 

tRSX 

PASCAL/RSX'  PUP- 11 

tRSX 

PASCAL/PSXf  PDP-11 

tnx 

PASCAL/RSX>  PDP-11 

tRSX 

PPP-11  COBOL 

tRSX 

PDP-11  COBOL 

tRSX 

PDP-11  COBOL 

tRSX 

PDP-ll  COBOL 

tRTt 

PLXY-llH 

tRSX 

PLXY-llM 

tRSX 

PLXY-llH 

tRSX 

PW  TOOL  n]   fORTRAH-77  im 

TITLE 

OF 
nAfHJAL 

ADDENDUM  TO  SPD 

LSP  VI. 2  SPD  lb,44.ti 

LSP  VI.  1!  SPD  15.44.06 

WJX200/KSX-1AS  V2.1  Rt.LEASE  NOIES 

WJX2C0/RSX-IAS  SYSTtn  MANAGER  GUIDE 

IHJX200/RSX-1AS  USER'S  L-UIDE 

HUX200/RSX-IAS  V..!  SPD  10.//. 07 

OBSERVER  1N8TL  GUIDE  AND  GEN  GUIDE 

OBSERVER  USER'S  GUIDE 

OBSERVER  RELEASE  NUTES 

OBSERVER  VI. 1  SPD  13.18.02 

OBSERVER  REFERENCE  lARD 

OBSERVER  EVENT  MESSAGE  REFERENL'E  HANUAl 

PDP-11  PASCAL  LANGUAGE  REF  MANUAL  (UFI'IL 

PDP-11  PASCAL  USER'S  GUIDE  (UPD#1) 

PDP-11  PASCAL  1NS1ALLA11UN  GDE/REL  -^OTEb 

PDP-11  PASCAL/RSX  Vi.l  SPD  14.18.02 

PBP-11  PASCAL/RSX  VI. 1  SPD  I4,ie.0i 

PDP-11  COBa  INSTALL f ION  GUIDE 

PDPll  COBOL  LANG  REF  (MANUAL  'UPDtl  I   IL'i 

PDP-11  COBOL  USER'S  GUIDE  '.INCLUDES  UFDtl  ^ 

PDP-11  COBOL  V4.4  SPD  12.40,18 

PLXY-il  VI,!  USER'S  GUIDE 

PLXT-11  USER  S  GUIDE 

PLXY-11  Vl.i  SPD  I4.3y.01 

PRU  1  UUl  Ml  F  OR  I  RAN-  ''fim  1 G  DUL  b'UPl 


lti-J.jr,-198'> 

P32e  y 

PART 

NUMBER 

NUMBER 

RE*. 

OF 

VEt'SlON     LEVEL 

FILHE    D^lL 

1.2     AE-BB27A-IK- 

■001 

JUL  84 

1.2     AE-D60VF-1C- 

001 

1    FEB  t!4 

At-DAO'G-K-OOl  1  MAT  iin 

AA-l34iL-TC-'.'01  1  JAN  d* 

fiA-1344C-IC-00l  2  JAN  84 

AA-1346C-IC-001  1  JAN  b4 

AE-345JI-TC-001  1  FEB  8< 

AA-Ny59B-IC-001  '.  FEB  f4 

AA-Ny60B-TL-00:  3  FIB  8< 

AA-NV62B-TC-001  1  FEB  zA 

AE-f335C-rC-001  1  MAT  '^4 

AV-»,0"'-'.A-U-001  !  FEB  d4 

AV-X074A-IL-001  JUL  84 

AA-MB75A-1L-002  2  FEB  84 

AA-Me76A-rC-002  2  FEB  P> 

AA-Me77B-lC-001  i  RAT  8* 

AE-NVL'C-I'.-OOI  1  l-tB  84 

AE-N^l/D-Tt-OOl  1  MAY  84 

AA-174bF-rc-001  1  SCF  82 

AA-W4VE-IC-001  i  SEF  8? 

AA-r'j/t-iL-ooi  6  SEF  b: 

AE-J41/S-IC-001  1  FEB  84 

AA-J5JbA-(K-00l  I  SEP  82 

AA-Jt.2t)B-l!'-001  1  HAT  8^ 

AE-K/V7B-1C-001  1  MAT  8^ 

AA-/:3e4A-lF-001  !  MAY  iM 


IMDtX  (-Ok  i'Ht  CUKRtNi  sOf  fWAKh  UStR 


OPERATING 
SYSTEM 


PRODUCT 
NAME 


•RSX  PRO  TOOL  KIT  FORTKAN-;.'/  DBG 

tRSX  PROfESSIONAL  HOST  LOrtrtUNICAIlONS 

IRSX  PROFESSIONAL  HOSr  CONHUNICAflONS 

tRSX  PROFESSIONAL  HOSl  fOOL  Mi 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  MI 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

«RSX  PROFESSIONAL  HOST  IJOL  KIT 

»RSX  PROfESSIONAL  HOST  TlJi.iL  Ml 

tRSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOSI  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  MT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOSl  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOSl  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  lOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFtSSlLiNAL  HOSl  lUUL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOSI  lUOL  Ml 

?«jX  PROfESSIONAL  riOSI  !O0L  KIT 

•RSX  PROFESSIONAL  HOST  lUOL  KII 

•RSX  PkOFtSSIONAL  HOSl  lOOL  MI 

•R8X  PKOFtSSlONAL  HUSI  !0C'.  Ml 


Ib-Jun-iyy^ 

P33e  10 

PART 

NUMBER 

NLIHBtP 

REV 

Of 

LhVbL 

HLHL        i\f-'i 

TITLE 

Of- 
MANUAL  VERS  I UN 

PRO  TOOL  Ml  FORTRAN-  '/VDBG  VI. 0  SPD  40.25,0('  1.0  At-^e4'A-TH-00l  M.  i!^ 

RRUlLSblUNAL  HOSl   '.OHM  INSIL  RROLtHURES  \.\i  AA-P41':i<-U.  -.■01     1  JAN  e4 

PROFhSSIONAL  HOSI  L'ONh  INSTL  l-KOCEDURES 
FHS-11/RSX  SOFIWARL  REI-ERtNLl.  MANUAL 

FHS-11/RSX  RELEASE  NOTES 

RSX/RNS  USER'S  liUlDt 

RSX-ll**.'N-PLUb  RMS-11  UTILITIES  MANUAL 

RSX-ll«/t1-PLUS  I  ASK  ttUlLliER  nANUAL 

IAS/RSX-11  ODT  REFEk'ENLE  MANUAL 

TOOL  KIT   liOLUMENlATlON  HIRECTORY 

TOOL  Ml  DOCUHLNATION  liIRtLIURt 

TOOL  Kl'  USER'S  bUlDE 

CORE  GRAPHICb  LIBRART  NAN'.iAl. 

CORE  GRAPHICS  LIBRARY  nANJAL 

P/OS  SYSTEh  REKERENCt  MANUAL 

P/OS  SYSIEN  RETEKtNLE  MANUAL  (UHi*!') 

DUCUNENIAlILfN  GUIDE  LINES 
TERhlNAL  bUBSYblEM  HANUaL 
PRO/KNS-li:     AN  INfRUUUlIIUN 
PRU/KNS-il  nAlRO  (■•KUt'RAnNER'i:  bUU'E 
PRO/FNS-11   LiOCUMENTAIION  SURPL':nENT 
IAS/REX  urn  KEFEKENIT  flANUAL  bUPHLHENl 
PLif-ll  NACRG-r.  lAN'A'AC'E  RErhKtNCt  fiANUfi 
PRU/IOUL  Ml   liOLUNENAUOt"  iiIRtLlUKY 
PROnoOL  KII   INSTALLAilON  GDL/RELEASE  NUIE': 
PRO/IUUL  Ml   JJHNANl'  LANb'UllLl.  iL:  «A,<UAL 


1.7 

aa-piij:-!k-ooi 

1 

1AY   y^ 

1.0 

AA-H8bbA-R-001 

i 

APR  t^ 

1.0 

AA-Heb/A-lL-OOl 

i 

m  83 

1.0 

AA-L649A-1C-001 

i. 

HAY  c-i 

1.0 

AA-L670A-TI-0C1 

3 

NAY  !34 

1.0 

AA-LteOB-i'.-OOl 

b 

JAN  w4 

1.0 

AA-M507A-rL-001 

1 

APR  'it 

l.'J 

AA-N61bB-lK-001 

1 

JAN  V" 

1.0 

AA-N61X-TK-r")l 

1 

HAr  H4 

1.0 

AA-N617C-1K-001 

i 

NAY  H4 

1.0 

AA-NilVA-IK-OOl 

1 

tPR  83 

1.0 

AA-N6ivki-1K-'J01 

i 

MAY    ^A 

1.0 

AAN6.'0A-IK-001 

A 

APR  Hi 

1.0 

AA-N6'J0A-IK-0vi! 

JUL  D* 

1.0 

AA-N6^1A-TK-001 

1 

Apf  8: 

1.0 

AA-N623B-IK-001 

- 

JAN  e« 

1.0 

AA-POVSA-IKOOl 

1 

APR  !:•.< 

1.0 

AA-tWVM-lK-OOl 

b 

APR  b'i 

1.0 

AA-P103B-1K-001 

1 

JAN  K" 

1.0 

AA-PlV3B-iK-001 

1 

JAN  s-i 

l.v 

AA-MOJ'A-IL-OOI 

3 

JAN  ■■<" 

1.0 

AA-X910A-IH-O01 

JUL  f 

1.0 

AA-X911A-fH-00l 

JUL  Hi 

I.'.- 

AA-'>'l:(,-.H-nni 

JUL  :-s 

INDEX  m.   THt  CURREN'  SOK!yARL  USER 


1!(-J'jn-I98'i 


OPERATINe 
SYSTEH 

»8X 

lltSX 

tRSX 

litSX 

tRSX 

tRSX 

tRSX 
tRSX 
tRSX 

tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 

ffiSX 
tRSX 

tRSX 

»tsx 

tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 
tRSX 


PRODUCT 
NMC 


(ITLE 

Of 
MANUAL 


PROFESSIOfWL  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  BASIC  REFERENCE  MANUAL 

PRORSSIONAL  TOOL  KIT  I>ASIC-PLUS-2  yASIt  REFERENCE  MANUAL  <UPli  ♦!> 

PROFESSIOIWL  TOOL  KIT  WSIC-PLUS-2  BASIC  USER'b  GUIDE 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  B6SIC-PLUS-2  BASIC  USER'b  LiUlliE  (UPlHl) 

PROFESS,"»WL  TOOL  KIT  8ASIL-PLUS-2  BASIC  ON  RSX-llM/M-PLUS  SYSTEMS  <Ufptl) 

PROFESSIONAL  FOOL  KIT  BASlC-PLUS-2  BASIC  ON  RSX-llM/M-KLUS  STi^TEMS  (UPWl) 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  BASIC-PLUS-2  HOCUMENTAIION  SUPHEMENl 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  BASIt-PLUS-2  BASlC-PLUS-2  DOCUMENIAUON  SURPLEMENI 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  PRO  TOOL  Kll  BASIC  t  2  INSFL  GDE/REL  NTS 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  PRO  100^  KIT  BASIl-PLUS-2  V2.2  SPU  i0.2/.01 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  BASIC  POCKET  REKthtNCF  GUIDE 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  COBOL-81  COBOL-fel  LANGUAGE  REFERENCE  MANUAL 

PWJFESSIONAL  TOOL  Kll  COBOL-81  RSX-llM/«-PLUb  USER'S  UUIDE 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  COBOL-81  PRO  TOOL  KIT  COBOL-Bl  INSIL  bllE/DOC  SUPL 


PROFESSIONAL  'OOL  KIT  COBOL-81 
PROFESSIONAL  TOOL  KIT  UIBOL 


COBOL-61  POCKET  GUIDE 
INIRUHUCIIUN  iO  IIBOL 


PART 

NUMBEK  NUMBER 

REV  Uf 

VERSION            LEVEL  FILHE        Wit 

2.0-2.1     AA-L3J^A-(K-001  6         APR  HI 

2,2            AA-L3i^A-!K-002  JUL  B4 

2.0-2.1     AA-LJit.A-lf-001  3          APR  33 

2.2            AA-L33bA-lK-002  AH  ^4 

2.1  AA-LiJ8A-TC-o0l  1           JAN  Ut 

2.2  AA-L3i8A-lC-002  JUL  B4 

2.1  AA-P102B-TK-001  1          JAN  «■' 

2.2  AA-P102L-tK-001  1           MAT  8'' 

2.1  AA-t'104R-TK-<)0l  1          JAN  84 

2.2  AE-P650B-FK-001  1  MAI  tt4 
2.0-2.2  AV-LJ41A-TK-001  ^  APR  83 
2.1  AA-J434B-TI-001  JUL  84 
2.1  AA-«179B-rL-001  JUL  84 
2.1            AA-Y28'jA-lH-001  JUL  84 

2.1           AV-H430C-IC-001  JUL  8" 

1.0-1.6    AA-P042A-IK-001  1          APR  83 


PP'  "^SSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 
PROFESSIONAL 


rOOL  KIT 
lOOL  KIT 
TOOL  Klf 
TOOL  KIT 
TOOL  KIT 
TOOL  Kll 
TOOL  KIT 
TOOL  KIT 
FOOL  Klf 
(UOL  Kll 


DIBOL 
DIBOL 
DIBOL 

DIBOL 

DIBOL 

UIBOL 

PORTRAN-77 

I-URIRAN--' 

FORTRAN-;/ 

FORTRAN- ;■/ 


PROFESSIONAL  10GL  KH  DIBOL  USER'S  GUIDE  1.6 
PROFESSIONAL  lOOL  KIT  lUBOL  ^•1L  Nlb/INSIL  Gl'L  1.6 

DIB0L-8J  LANGUAGE  REI-ERENCt  MANUAL  'UfDIi  i.a 

DIBOL-83  COMPAIIBILlir  MANUAL  l.c 

PRO  fOOL  KU  MESSAGE  MANUAL  1.4 

DIBOL-83  LANGUAGE  REFERENCt  LARD  l.fc 

PRO  HOSI   IK  F-//   IG/DUL  SUF'L  5.0 

pyp-11  F-"  LANGUAGE  REHRENLt  fiANUAL  b.'.' 

PlH-'-ll  fORlRAN-/'  USEF'S  i.UlDE  'j.O 
PDP-ll  fURlRAN-  V  jib  KEFERENLL  MANUAL 


AA-P04JC-U-001  2 

AA-P04!)l-i|'0Cl  1 

AA-UO66ti-rK-O0i  2 

AA-V810B-IK-001  1 

AA-Z515A-IK-001  1 
AV-U06/A-IK-001 

Af.-Ri8/B- IK-001  I 

AA-yi9iA-TK-001  i 

AA-U1"4A-!K-001  3 

fta-Vl'-"jA-|K.-'.t01  2 


MAI 

St 

MAT 

y4 

FEB  84 

r.AT 

Vi 

ftb 

J'JL 

C.4 

m 

h  " 

FEB 

c» 

fEB  84 

FLH 

-i 

INDtX  l-UK  IHh  tURRLNI  SUMUAKt  USEK 


QllRATINC 

PK'ODLIT 

SYSTEH 

NAME 

mi 

PROfESSIOHAL  lUOL  Mf  F0RISAW-/7 

tflSX 

PKUfESSIOMM.  100L  KI1  PASCAL 

tRSX 

PROFESSIOHAL  fOOL  KH  PASCAL 

•iisx 

PRCftSSlOMAL  TOOL  KIT  PASCAL 

IRSX 

PROFESSIONAL  lOOL  KIT  PASCAL 

IR8X 

RSLll 

titsx 

R6L- 

•11 

IRSX 

R6L-n 

ffiSX 

R6L- 

-11 

«tsx 

R6L- 

•u 

IRSX 

RSX 

11  2m/im  EHULATOR 

«tsx 

RSX 

15  27BO/37B0  EMULATOR 

KiSX 

RSX 

11  PSI/M 

IRSX 

RSX 

11  PSI/H 

IRSX 

RSX 

11  PSI/W 

iksx 

RSX 

11  PSl/« 

IRSX 

RSX  11  PSI/M 

«I8X 

RSX 

11  PSl/M 

tflSX 

RSX 

11  PSI/n 

mx 

RSX 

11  PSI/« 

tRSX 

RSX 

li/Pkoout 

IRSX 

RSX 

11/PROVbt 

IRSX 

RSX 

11/PROVUE 

IRSX 

RSX 

U/PROm 

IKSX 

RSX 

11/PRUVUE 

«tsx 

RSX 

11/PKUVOt 

IITLE 

OF 
•1AHUAL 

PRO  fOOL  Ml  FOkFKAN-?/  Vt).0  SPU  iO.Jb.Ol 

PRO  TOOL  KIT  PAbLAL  INSTL/KEL  fWltS 

PRO  TOa  KIT  PASCAL  USEKS  GUIDE 

h-RO   (OOL  Kll   PftSlAL  lAKbUAtE  KEKktNlt  ttANUAL 

PRO  TOOL  Ml  PASCAL  VI.  1  'iPD  10.20.00 

R6L-11  PROGRAmitkb  KEFtRttCh  WAWAL 

R6L-11  IMSlAi.LAIlL>1  1>U1DE 

RtLtASt  HOItS  HP  RbL-l; 

R6L-11  VI. 1  SPi)  14.62.3 

RGL-U  VI. 1  bPU  14, 62. '.'4 

RSX-11  2W/3/80  EMULATOP  USEP'^  GUIDE 

RSXU  2780/3/80  L«UL  v»4.l  SPl"  lO.Ol.Ol 

INTRQDUtHON  TO  RSX-11  PSl 

RSX- 11  PSl  SYSIE«  f1AMA6EPi:  bUll'l 

RSX- 11  PSl  USER'S  (jUIDL 

RSX-11  PSl  LiENERATlOfI  I'l'llil 

RSX-11  fbi  Ntr«Of^r  SULim  IH^■.M<NMIUN 

RSX-11  PSl  RELEASE  NOlEi 

RSX-11  PSI/«  V2.0  SP';  10.42.0 

RSX-n  r'bl  KETLRLNlt  LARD 

I'ROVUt  STLiTtfl  NANAOEPb  bUlDt 

PROVOk   :.TS1E«  HUILD  nAmWL 

PKfjWUE  rEPflfNAL  USEP'S  bUU't 

PRUVUE  UFH1«E  i  KlUtt  bTSTfcll  nAfUAl 

PKOVUt  ONL:Nt  PItrURE  SrSIEfl  «A«UAL 

F-ROVllk   PPUbP.-.KWlNl:  '.-uniE 


li-J'jn 

-\%n 

fase  ! 

't 

P«KT 

NUflHEK 

WrtBEP 

REV 

OF 

VERSION 

LEVEL 

FILHE 

mi 

'j.'.' 

AE-tTjo'P-lf-OOl 

«AT    L!-' 

1.1 

AA-p/^VB-TK-OOl 

NAT   c* 

1.1 

AA-LI046A- f  ^ -001 

JAN  H- 

1.1 

.'iA-U04;'A-lK-00! 

JAN  I  1 

1.1 

AE-W.:A-rH-001 

JUL  81 

1.1 

AA-nei'A-lt-001 

APP  bi 

1.1 

AA-H8?aA-fL-001 

APK  y< 

1.1 

AA-nb^vt-iL-OOl 

i.|.^     .:t 

1.1 

At-«eo2D-i':-ooi 

FEU  ■C 

1.1 

AE-n802E-IC-001 

nAT  b4 

4.1 

A«-J5«!A-(L-001 

SEP  e: 

4.1 

AE-KW/H-U-001 

«AY  (<4 

2.0 

Ah-H36yA-rL-001 

SEP  81 

2.0 

AA-n.'./OA-IL-'Xn 

SEP  ^2 

2.0 

AA-Hi/lA-rC-OOl 

SEP  a2 

2.0 

AA-W3/2A-IL-O01 

SEP  l<2 

2.0 

AA-fli/JA-TL-OOl 

SEH  8. 

2.0 

AA-«3/4A-'r,-001 

SEP  82 

2.0 

AE-N141B-fl.-001 

n\f  HI 

:.o 

AV-fl/4VA-U-0'.il 

bEP    : 

2.0 

AA-m>21B-TK-O0l 

JAN  "4 

2.0 

AA-(1022li-(K.  '.'01 

JAN  yJ 

2.0 

AA•■ft'\'38-F^-^".ll 

JAN  I'l 

,  r  r 

AA-«024H-ir,-'.)01 

JAN  tJ 

2.0 

AA  W2')P-:f-'>'}l 

JAN  V" 

2.0 

AA-n'.■.■6»•■l^-•A'l 

i 

Jf-.N   -•■ 

WOtX  FUK   IH£  CLWtHi   SDHWAPL  UStK 


lb-Jun-lV84 
Pi5e  L'. 


OPERAfING                          PI^ODUCT 

SYSTEH 

iAAML 

frffVK 

IK8X 

Rsx  n/i>wwi 

mx 

tffiX  ll/fUOWt 

tnx 

R8X  ll/PROVUt 

ma 

PSX  IIH  3271  PROTOCOL  tMULATOf: 

USX 

RSX  llH  3271  PROrOCa  trtULOfOk 

«8X 

RSX  n«  3271  PROIOCOL  tWJLATOR 

lltSX 

RSX  UM  3271  PROTOCOL  tMULArOR 

IRSX 

RSX  UN  f  ENHAKC  PKb  l-UR  MINI 

IK8X 

RSX  IIH  F  ENIWHC  PK6  FOR  MIMC 

•KSX 

RSX  lin  F  ENHAKC  PK6  FL)R  '•INC 

M8X 

RSX  UM  F  ENHANO  it']  FOR  niNC 

wsm 

RSX  11«  F  ENHAMC  PK6  FOF'  MINC 

$m 

RSX  n«  F  ENHAtC  PR6  FOk  (lINt 

IftSX 

RSX  lin  F  ENHAMC  PK6  H^  HINC 

.USX 

KSX  UN  F  EHHANC  PKG  FOK  fllNC 

MitX 

RSX  n«  F  E»WNL  PN6  rOP  MINC 

M8X 

RSX  IIH  F  EWH/^HC  PRO  FOR  HIK 

msx 

RSX  lin  F  ENHMIC  PCt  FDR  tllNC 

litSX 

RSX  ll«  F  ENHAUt  PKG  FOP  WINC 

mx 

RSX  llfl  F  EHHANC  Pf.t  FOR  fllNt 

tftsx 

KSX  lift  F  ENHAHC  PKO  FOP  HINt 

imx 

JPSX  11«  F  ENHANC  Pf.b  FOR  ftlfiC 

KtSX 

RSX  lift  F  EMHANt  FHO  FOK  ftlNC 

tRSX 

RSX  lift  F  EHHAHt  PC.fi  fUK  niNl 

IRSX 

RSX  lift  IAS  RJt/HAbF 

tm 

RSX  lift  IAS  kJE/HASP 

MILE 

OF 

lANliAL 

PPOVOE  UriLIfY  GUIDE 

Pf;OWE  V2.J  RELEASE  NOIEb 

PROVUt  ';2.0  SP[i  H.33.1 
RSX-11/3271  PF  F-pO(JhAftftEKi>  liUlUt 

RSX-ll/32n  PE  STSTth  ftANAGER'b  GUIDE 
PSX-1LM2/!  Pt  KlLtAbt  NOIES  Vi.O 
3270  lEPHlNAL  tftl'LArOk  KhYEiUAFli  LflrOU^ 
SLlfcNllFIC  bUBROUIlHEb  PFOb  PEF   ftAN  \UHi#l. 


•••ftPi 

NliftBEF:  NL'NBtP 

REV  OF 

LEVEL  FilHE        Wi'. 


VERSION 

2.0  AA-ftOJ/B-fK-OOl  ! 

2.0  AA-ftO«VB-IF-Wl  1 

2.0  AE-N2/1B-K-001  1 

3.0  AA-t'J''H-'t.-001  ': 

i.O  AA-C739C-TL-00i  3 

3.0  AA-H0i2L-K-O05  I 

i.O  AV-P075A  rt-001  1 

1. 1-1..'  :rf(-iiO!li-(i-wi  : 


LAf>  SUBROUriNES  PROG  REF  HA^  (U^'Dtl)  l.'.-l.2    AA-lvB4C-!l-001     3 

REALllft/ftNC  FORMhAN  r-kOC  KEF  ftAN  '.'JPlifl,J>       1.1-1. J     AA-li631L-IC-001     * 


INIKODUCIION  Vu  FEF  AND  FRP 
RSX-llM  Ftp  AND  FRP  INSlAlLAUON/ySPS  oDfc 
PtLEASt  NOTES  FOP  RSX-llft/FEP  ANl  FfF 
KGL/U  PPObKAftftEF'i  PLFtPtNCL  nANUAL 
KSX-Uft/FEP  VI.:  SPt  H.44.'1 


M-1.^  At-j3',:i<-'L-':K)i  I 

:.-  i>o-.J30iD-ii-wi  ; 

1..  AA-ftOtbD-IC-OOl  1 

M-1.2  AA-«briVU-Ot'l  i 

1.2  At-L'62E-fL-001  I 


RGL/ll  PPOGRAftfttHi  RtUktNCt  ftANUAL  cKKAift         1. 


KEAL-11  PPOGPAftftERs  REFEPtNt.t  lAWAL  fc'-'-'ftffi      :..' 


AV-VlrtA-IC-001     1 


AV-Vlb/A-f'.-OO! 


SSF  REFERENLt  ftANUAL  tPRAiA  bHEt i 

LSP  REFlRENCL  NANOfiL  tF-RAlA  bHEEI 

iN''RtJ  '0  rtP  i  ^F:F  tkPAiA  jHFti 

ftlCROCOftPorERh  ANli  WtftOKIE';  HANPbOO*. 

PliF-U  ftlLKUCUftPOItR  INTFF'FAltb  HANDHUU^. 

Ot'.LAMl'ftlN'.  ;J5EF  s  GUIDE 

NlNt   'HlKiUCUUPLL  i-PEAftPLIFlEP  USER'S  iiUIDE      1.1-1.2    tK-«»R.U-llGWl     1 

RJt/HASF  MORC.srAII'JN  INS'ALLAIION  LiUlDF  M  AA04:6t    n.  OOI     1 

RJE/HASF  JORFblAIlUN  <!Ftf«li*  ;■  I'M'-.il  '    '  6flO«:".-'L-'.".'l     ; 


1.2  ►V.'-VlB'i'A-lL-'JOl  1 

1.2  AV-VlV0A-»t-OOi  ! 

1.2  AV-i.'ivlAHC-'W:  1 

1. 1-1..  tt«-.'0V12-20-0')l  8 

i.1-1.:  tH-:.'n«-i8-.'0i  ■ 

1..    1..  Lf-ftNi.  !i'Jb-Ov; 


JAN  84 

JAN  i^* 

FF.P  y" 
APk  83 

APR  ».'• 

APF  :i 

Apk  H: 

APF'  V! 

APK  b; 

AFF  Vi 

ftPF-  f  < 

JAN  yA 

JAN  H- 

AF».:  t: 

Ftli  b< 

JUL  H* 
IAN  eA 
JAM  t?A 
JAN  -'■' 
An-  b- 
AF>-  V- 
APK  H 
^H    - 

•Hr  y. 


INOt'  FOK  IHt  LUKKtNi   Si>  .«Aht  I'Stt-: 


I'j-Jur.  ivb* 


OPERATING                          PRODUCT 

STST» 

UAMT 

RtwiL 

mm 

RSX  IIM  Ifllj  RJ£/HASP 

IftSX 

RSX  lin  SNA  n 

tRSX 

RSX  llrt  SNA  PE 

wsx 

RSX  lin  SNA  PE 

IliSX 

RSX  UM  SNA  PE 

l»X 

RSX  lin  SNA  PL 

m% 

RSX  DLX-U 

wsm 

RSX  OLX-11 

usu 

RSX  DLX-11 

IKSX 

RSX  NDE/111 

WX 

RSX  NiJE/ni 

IR8X 

RSX  HK/Tll 

tRSX 

RSX  HDE/ril 

«8X 

RSX  mnn 

IftSX 

RTEN-ll 

mx 

RTEN-11 

mx 

RT£«-n 

IRSX 

RTEN-ll 

MSX 

RTEN'll 

mx 

RTEN-ll 

MBX 

SORT-11 

tmx 

fSJRT-11 

IRSX 

ltSP-11 

IRSX 

SSH-n 

IRSX 

SStB-11 

wtx 

SSP-11 

IITLQ 

Of 
MANUAL 


RSXllrt  IAS  PJE/HASP  r..l  SPU  10.51.6 

RSXllN/SNA  Kb  lONCEPIS  m>  l-AClLlIlEi:   'UfUtP   1.1 

RSXllH/SNA  PL  SIS'in  AAftA'^tRb  GOlDh  'UPDtl  1.1 
RSXllN/SNA  Pt  APPLllAllUNb  PPlWAnnLP ' j  bUlUt  1.1 
RSXllN/SNA  Pt  RtLP.ASt  NO'E'j  tUPBIP  1.1 

RSX   UN  SHA  PL  VI. i   dPIi  14.0^.1  1.1 

RSX  DU-U  USEK'S  KHHt 
RSX  ItLX-ll  KELLASt   NtMtS 
RSX  DLX-11  VI. 0  SPL>  10.6.0 
(1IiE/l-n  USER'S  (JUE/PEF  rtANUAL 

;rjX!in/«f  NDt/iii  sptu  insii  gde/rel  nis 

RSX  NDE'T-11  Ml.O  SPli  14.L'3.0 
NDE/lll  RtPERtNCE  lAKD 

NOE/i-n  'n.o  iNsa  o1"L/pel  nis 

RTErt-ll  USER'S  NANUAL 
RTEN-ll  USER'b  '.'UlUt 

RrEH-11  INSfL  GUIDE ^RELtASf.  *>rEb  (UPttP 

RTEN-ll  INSI^^LLAIIUN  bUlUt 

RTEK"  RELEASE  NOTES 

RTEN-ll  V2.0  SPlt  iO,:i,0* 

PPPll  SORl   REKI^ENCt  NANUAL   '.UPlMft   fp 

S0R1-11  72.0  SPD  12./'.ti 

SCIENIIHL  iW  PPOtiRANNERb  K£f   NAN  'UHitl 

SSP-11  Vl.:  'iPl'  lt.4b.V 

SSF-li  VI. i  5Pii  Vj.Vj.Kj 


'•AKI 

REV  UP 

VERblUN  LbVEL  HlHl         UA'l 

1.1  At-5:48(i-(L-00l     !  Ftb  >ii 

AA-t-501A-IC-001     2  SEP  f. 

aa-5'j02a-il--oo:    : 


AA-bbOiJt-lt-OOl     2  SEP  il 

AA-J^4"»A-1L-001     1  SEP  »:. 

AE-JilJl-?t-001     !  Hf  t* 


1.0 

AA-M42A-rL-00l 

1 

SEP  e: 

1.0 

AA-M4iA-lL-001 

SIP  t. 

l.O 

AE-Mi4b-il-001 

fte  «4 

1.0 

AA-flti4bl'-IH-001 

APR  r. 

1.0 

AA-NVO8A-II-001 

A-'K  b.' 

1.0 

AE-POSm-IC-OOl 

ftli  (^4 

1.0 

AV-N846P-TK-0:! 

I-E6  8J 

i.y 

AV-P'j!!A  IL-001 

AI-'R  \!l 

1.1 

«A-rt4j:)li-IK-00l 

'} 

J  AN  8 1 

2.0 

AA-N43^C- 1^-001 

■■ 

rtA\    t<« 

M 

AA-N4j6A-ff-Wl 

'- 

JAN  «■; 

i.O 

;»A-N4i6b-IR-O0! 

1 

16T    ti 

2.0 

Af^-MJ2^A-TK-001 

1 

NAT  I". 

2.'.: 

AtN^-'lt-IK-'.'Ol 

1 

ftAT  b^ 

2.0 

AA-ii41L-lL-0vl 

; 

StP  b-. 

2.0 

At-b42%-IC-OOl 

1 

KEl"  H4 

l.J 

AA-ll'JlD-lL-'JOl 

st^  M 

l.i 

AE-i4liH- IL-001 

I 

FEU  b* 

ii 

At-J4l31-K-00'. 

1 

Nfii   -- 

;,t -»<  e  .'■•'■"•-,•■.' 1 

AM.  ^^ 

INDEX  FOR  THt  CURREHi  SOFfWARK  USER 


OPtRATIHG                          PROHUCT 

SYSTEM 

nHIIL 

tRSX 

IJN1004 

•itSX 

UN1004 

mt 

(mi004 

tRSX 

VSVll-M  DRIVER 

IR8X 

^•SVll-M  DRIVER 

tRSX 

VSVn-«  DRI'^R 

tRSX 

VSVU-«  DRIVER 

tRSX 

VTV31K  RSXllH  DRIVE/SUB  FKG 

tRSX 

VTVSl--'  RSXllH  DRIVE/SUP  PK6 

RSX 

RSX-llH 

RSX 

RSX-llH 

RSX 

ftSXll«-fLUS 

RSX 

RSX-llM-PLUS 

RSX 

BCP 

RSX 

ChRU/CKVll  50frw«RE  DRIVER 

RSX 

CWfU/CHVll  SOFI«ARE  DRIVER 

RSX 

CNRll/CNVll  SOFTUARE  DRIVER 

RSX 

OBSERVER 

RSX 

OBSERVER 

RSX 

OBSERVER 

RSX 

PASCAL/RSXf  PDP-11 

RSX 

PftSCAL/RSX.  PDP-11 

RSX 

PASCAbRSX»  PDP-11 

RSX 

F^0fES£>10NAL  H0S1   [OOL  KIT 

RSX 

PROFESSIONAL  lOOL  Ml  UIBOL 

RSX 

PROFESSIONAL  lOlH.  Kll  DlWl 

IITLE 

OF 

MANUAL 

UNIOOVRSX  RELEASE  NOTES 

UN1004/KSX  USRS  6DE/SYS  GEN  ijHE  (UPH*!) 

UN1004  V2.0  SPD  10.7V. 06 
VSVn-«  B0F1«ARE  ItPlVEK  GUIDE 

VSV11-(1  SOFfWARt  DRIVtP  GUIDE 
VSVll-M  V2.0  RELEASE  WTES 
ViSVll-M  VJ.l  SP[i  14.j3.03 


i;i-Jun-19«i 

Psae  lb 

PART 

NI.'flPEK 

NUNBEk 

REV 

OF 

VERSION            LEVEL 

fllHE        UAit 

2.0           AA-iJ-ilC-fL- 

00  i 

1          Sir  82 

2.0           AA-lJ'JL'B-TC-OOl 

1          SEF  l?2 

2.0  At- 34540-11-001     1  FEB  84 

2.0  AA-J287b-IK-001     1  bEF  B2 


2.1 
2.0 

2.1 


VTV31-K/RSX  itEVlCE  DRV  AND  bUbROOUNE  LlIiRAKY  1.0 

VTV31-K/RSX  Vl.O  SP[i  14./3.0  1.0 

Ein  EDIM'  f-ANMAL  4.1 

EDT  EDITOR  REFERENCE  CARD  4.1 

EDT  EDITOR  flANUAL  2.1 

EDf  ElUfOK  REFERENCE  CARD  2.1 

RSX-11(1  KP  USER'b  GUIDE  1.0 

CMRU/CrtVll  SOFfyARt  LiRIVER  USERS  GUIDE  1.0 

CHRU/tWll  bOFlHARE  DRIVER  KEFERENLE  flANUAL  1.0 

CMRll/LflVli  S'JFIWARt  DRIVEF:  RELEASE  NOTES  1.0 

OBSERVER  INSTL  bUllt  AND  GEN  GUIDE  1.0 

OBSERVER  USER'S  GUIDE  1.0 

OBSERVER  KF.LEASE  NOILS  1.0 

PDP-11  PASCAL  LANGUAGE  REFERENU  MANUAL  1.0 

POP-11  PASCAL  USER'S  GUIDE  1.0 

PDP-11  PASCAL  INSIALLhMON  Gt€/REL  NOiES  1-0 

PRO  IDOL  Ml   INSIL  GDE/^EL  NTS  1.0 
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»VAX/VNS  VAX-1:  C 

»VAX/VI1b  VAX-ll  DEC/L«3 

tVAX/VNS  VAX-ll  DEL/Ces 

t'UO  •V»1i  ',^\-ll  i'tl'LH':' 


NUHBER 


1 


<*.{,■ 


tVAX'WS 

VAX-ll  PSI 

1 

OCl    ;• 

IVAX/VMS 

VAX-ll  FM5 

T 

m      b  ■ 

»VAX/VHS 

VAX-ll  i-ftV 

1^1-)    rl; 

»VAX/V(1S 

'.■AX- 11  FNS 

3 

CA'  ..  ■ 

VAX/VHS 

VAX-ll  MS 

1 

(1AV    tSi 

IVAX/VHb 

VA',-li  f«S 

1 

NOV  y- 

«VAX/V«S 

PRO  lOOL  KIT  BASil-PL'Jb-.' 

6 

n(\>  c; 

IVAX'VHS 

VAX-ll  bASIC 

6 

NAr   I:- 

IVAX/VHS 

PRO  iOOL  Ml  BASIC-PLUS-J 

JUL  ■.'. 

IVAX/VNS 

VAX-ll  BASIC 

JUL    : 

»VAX/VHS 

PPl'   idol  kit   BASK -plus- J 

i 

nf\<   ■■:: 

IVAX/VNS 

uv,-n  pASic 

3 

HAt   :' 

IVAX/VrtS 

PRlt  fUOL  Kll  &ASIC-PL'jS-2 

JUL  :^ 

tVAX/VMS 

VhX-II  £:ASIC 

JUL  V 

tVAX/VHS 

VAX-ll  tViMl 

i 

"lAY    ■ 

VA;,/V«S 

PPG  TOOL  r.U  BAM C -PLUS -2 

3 

NAr  •- 

«VAX/VNS 

PRO  lOOL  MT  tASll-PLUS-2 

I 

NOV  c; 

IVAX/VdS 

PRO  root  Kir  BASIL -PLUS-: 

JUL  I!-- 

OCl   :- 

Oil  • 


INlitX  Br  KAi;i  NUfiBth 


P?3e  >0 


PART 
NUIKR 

LEVEL     VEKSION 


TITLE 

OF 

MANUAL 


OPtKAIING 


PRODUCT 
HAHt 


AA-L62?B-TE-001  2.0  VAX-11  COD  UVILIIITtS  RtFKRtNCfc  MANUAL  WX/VNS  WX-11  CLWON  DATA  DICTIONARr 

AAH.629B-TE-002  2.1  VAX-U  CDD  UTILITIES  RET  HAN  (INCLUlCb  UPlHl)  VAX/VMS  VAX-ll  LOIiHUN  DATA  UlCllUNAKr 

<WK62VB-TE-003  2.2  VAX-U  CDD  UTILITT  MANUAL  (INCLUDES  UPP»1!!2»  *VAX/WS  VAX-li  COMMOH  PATh  [i[Cr[iJNAir,' 

AA-L629C-TE-001  2.3  VAX-11  CDD  UTILITY  MANUAL  IVAX/VMS  VAX-11  CUMMON  DAIA  DICTIONAKT 


<WK6iWB-TE-001  2.0-2.1    VAX-11  CDD  INSTL  GDt/fttL  NOTtS 
AA-L630D-TE-001  2.2  WX-11  CUD  INSTL  GDE/REL  NTS 


VAX/VMS        VAX-n  COMMON  DaIh  lUCriONARK 
♦VAX'VMS      VAX-n  COMMON  PAIA  LilCllONARY 


AA-L631A-TE-001  1.2-1,3  VAX  OATATRIEVE  GRAPHIC  NOTLPOOK  VA.VVMS 

AA-LA31B-TE-001  2.0-2.1  VAX-11  DATATRIEVE  Gbll'E  TO  GRAPHICS  IVAX/VMS 

iW»-L632A-TE-001  1.1  VAX-11  DATATRIEVE/DBNS  INfERKAtt  MAWAl  VAX/VMS 

AA-LA32A-TE-0C2  1.2-1.4  VAX-11  DTR/DBMS  INTRFACE  MAN  aNCLUDtS  UPDtl)  IVAX/VMS 

WK449A-TC-001  1.0  RMS-11  USER'S  GUIDE  IVAX/VMS 

AA-L670A-TC-001  1.0  RMS-11  UTILITIES  MANUAL  IVAX/VMS 


VAX-11  DAFi^TK'IEVE 

VAX-11  LiAlATPlLVE 

VAX-1!  UBMS 

VAX-11  ItBMS 

PRO  DEVELOPER'S  TOOL  KIT 
PPO  LiEVELOPEK'S  lOOL  MT 


M-L673A-rC-001  4.0 
AA-L675A-TC-001  4.0 
AA-L676A-TC-O01  4.0 
AA-iA77A-TC-001  4.0 
AA-iiTW-TC-OOl  4,0 
AA-L679B-TC-001  4.0 
AA-L680A-TC-C01  4,0 
A»i-L6W)A-TC-001  1.0 
AA-L680B-TC-001  1.0 
AA-L689A-TE-001  1.0-1.1 
AA-LA89B-TE-001  2.0 
AA-L690A-TE-001  1,0-1.1 
flA-L6?lA-TE-001  1.0 
AM.691B-TE-001  1.1 


RSXllM/Ht  CRSH  DUMP  ANZL  PtI-  (INCLUPtS  UPDt!) 
R8X-11M/H-PLUS  EXECUTIVE  ftEFLKth^E  MANUAL 
RSX-llM/M-PLUS  GUIDE  TO  PROGRAM  DEVELOPMtNl 
RSX-llM/M-PLUS  I/O  DRIVERS  REFERENCE  MANUAL 
RSX-llM/M-PLUS  MCR  OPERATIONS  MANUAL 
RSX-llM/M-PLUS  SYSTEM  MANAGEMENT  GUIDE 
RSX11M/M+  TASK  BLDP  MANUAL  (INCLUDES  UPD»1 > 
RSX11M/M+  TASK  DLDR  MANUAL  (INCLUDES  LIPU»n 
RSXllM/Mf  TASK  BUILDEk  MANUAL 
VAX-11  DIDOL  USER'S  GUIDE 
VAX-11  DIBOL  USER'S  GUIDE 
VAX-U  Dim  LANGUAGE  REFERENCE  MANUAL 
VAX-11  DIBOL  RELEASE  NOrtS/INSFL  GUIDE 
VAX-11  DIBOL  RELEASE  NUIES/INSTL  GUlUt 


IVAX/VMS 

RSX-US 

IVAC/VMS 

Ksx-ns 

IVA<''VMS 

RSX-llS 

IVAX/ VMS 

KSx-ns 

IVAX''VMS 

Rsx-i;s 

IVAX/VMS 

Rsx-ns 

IVAX/VMS 

•■'S/.-liS 

VAX/VMS 

PRO  lltVtli'PEP': 

fOOL  Kll 

IVAX/VMS 

PRO  PEVELO'-'ER'S 

TOOL  KIT 

','AX/VNS 

VAX-U  L'lBOL 

IVAX/VMS 

V.^r   !i   UlBl'l 

VAX/VMS 

VAX-U  iilBOL 

VAX /VMS 

VAX   U  OIBOL 

'W.'Wi 

VAX-U  L'IPOL 

NUMBE* 

Of 
FKHE 

1 

T 

SEP  f: 

MAP  y'i 

n 

NOV  U- 

FEB  y4 

1 

SEP   .. 

1 

OCT  tfi. 

1 

SEP  P. 

'  t 

G(.T    H'i 

1 

SEP  92 

1 

MAP  t3 

2 

FEB  8« 

3 

FEB  84 

3 

SEP  8- 

4 

SEP    :  • 

*- 

SEP  ij-j 

6 

SEP  82 

5 

st^•  8? 

6 

SEP  S2 

5 

SEP  8: 

5 

HAY  ;-■•■ 

5 

FEB  8-' 

^ 

SEP  rf.' 

4 

Gil  ■• 

I  SEP  ■: 

1  M.'iP  :. 


INtitX  BY  PAKI  NUNBtk 


PART 
NINwlK 

REV 
LEVEL 


VERSION 


TITLE 

OF 

ilANUAL 


H 

om'Mim 

PRODUCT 

SYSTEM 

nm 

F 

AA-L691C-TE-001  2.0  VAX-U  DIBOL  RELEASE  NOTES/INSTL  GUIDE 

flA-L724A-TE-001  1.1-1,2    PLXY-U  VAX  VI. 1  INSTALLAllON  NOILS 


AA-L743A-TC-O01  4.0 
<>4-lB0*B-TE-001  2.0 

*<H.808B-TE-001  2.0 
AA-L809B-TE-001  2.0 
AA-L810C-TE-001  2.0 


INTRO  TO  RSX-llH  <iND  RSX-ll«-iiU3 
DECHAIL  USER'S  GUIDE 

DECNAIL  ACCOUNI  COORDINATOR  S  GUIDE 
DECHAIL  SYSTEM  MANASER'S  'jUIHE 
DECIWIL  INSTALLAflON  bUIDE 


A<K824A-TE-001  3.0-3. b    VAX-li  RUN-IINE  LIBRARY  USER'S  ijUIHE 


AA-L881A-TE-001  1.0 
AA-L881B-TE-001  1.1 

AA-L881C-TE-001  2.0 
AA-L8ttlD-TE-001  2.1 
AA-L979A-TC-001  l.O 
AA-«W21B-Tli;-001  2.0 
AA->K)22B-TK-001  2,0 
AA-W023B-TH-001  2.0 
AA-H024B-TK-001  2.0 
A<H»25B-TK-001  2.0 
AA-M026B-TK-001  2.0 
AAHW27B-TK-001  2.0 
AA-«045A-rE-001  1.1 
AA-IW56A-TE-001  1.0-1.1 
AA-HO57A-Tt-O01  1.0 
AAH»5?B-rE-001  1,1 
Afl-)W58A-rE-001  :.  0-1.1 
AA-m>59A-Tt-001  1,0-1.1 


VAX-U  DY32  RELEASE  NOrES 
VAX- 11  DY32  RELEASE  NOTES 

VAX-11  DY32  RELEASE  NOTES 

VAX-11  IiYi2  RELEASE  NOILS 

PDP-11  FORIRAN-7/  LANG  REFERENCE  HAN  I'PDtl) 

PRCVUE  SYSTEM  MANAGER  S  bUlDL 

PROVUE  SYSTEM  BUILH  MANUAL 

PROVUE  lEKMINAL  USER'S  iJUlDt 

PROVUE  '/2.0  OFFuINL  PIUTUKt  LDlllNO  STSltM 

PROVUE  V2.0  ONLINE  PICIURE  EDI  UNO  SfSlEM 

PROVUE  V2.0  PROGRAMMER  GUIDE 

PROVUE  V2.0  UTILIIY  bUlDE 

VAX-11  FMS  UPDAiE  NOTES  (INCLUDES  UPl'tD 

VAX-11  TDMS  SUMMARY  HSCRlUlUN 

VAX-11    rOMS  INSIALLi^riON  'jUlUE 
VAX-11    IHMS  INSIALLAllON  'jUlDE 
VAX-U  rUHS  FORMS  '^MWl 
VAX-11   UiMS  REUUESI  MANLAL 


»VAX/VMS  VAX-U  lilPOL 

VAX/VMS  PLXY-U/VAX 

»VAX/VMS  RSX-US 

»VAX/VMS  VAX-U  UEIMAIL 

*VAX/VMS  VAX-U  DfcCMfllL 

tVAX/VMS  VAX-U  HECMAIL 

»VAX/VMS  V*^X-U  ItECMrtlL 
I VAX/ VMS 

VAX/ VMS  VAv-ll   DYi2 

VAX/VMS  VAX-U   'm2 

VAX/VnS  VAX  U  Dr32 

tVAX/VMS  VAX-U  LIYJ2 

VAX/VrtS  PRG  mi  Ui  FOR  I  PAN- /7 

»VAX/VMS  VAX-U  PPOVUE 

tVAX/VMb  VAX.-U   fl-OVUE 

IVAX/VMS  VAX-\1  PKUVUE 

ty;^X'VMS  VAX-U  ffUVUL 

tVAX/VM'j  VAX-U  PFUVUE 

IVA«/VMS  VAK-U  PR'JVUE 

tVA»,/V«L  VAX-U  FWM 

VAU/VMb  VAX-U  i-MS 

tVAX/VMS  VAX-U    IDMS 

VAX/VMS  yA.-U    I  [IIS 

IVAX/VMS  VA«-U    IDMS 

IVAX/VMS  VAl-U   'DMS 

IVAX/VHL  VAX   U    iDMb 


miT  Kf  l-AKf  HWfStH 


PART 
WMilER 

REV 
LEVEL 


TIILL 

OF 

MhNUAL 


VtRSIW 

<WHW60fl-T£-001  1.0-1.1     VAX-11   \WS  APPLlCAflON  KKOCRAMfllNL-  HANWL 
«H»«1A-TE-001  1.0-1.1     VAX-11  IWS  SAMUt  APfLilAllON  rtAflUAL 
AA-«062ft-IE-001  1.0  VAX.-ll   WWi  RtLtASt  NOTtS 

AAHW62B-TE-001  1.1  VAX-ll  TUHS  RELtASt  NOTES 


AA-«08yB-TK-001  2.0 
AA-HWOB-TE-OOl  2.0 


PROVUE  V2.0  RELEASE  NOfES 
DECNAIL  INTERCONNECT  GUIHE 


UPtRAIlNG 
S\S1E« 

tVAX/Vftb  VAX --11  flill'^ 

IVAX/VMS  VAX-ll  iliMb 

VAX.'VH£  W'-ll  fpl? 

IVAX/VNS  VAX-:1  '["Mb 

IVAX/VNb  VAX-ll  PRUVUE 

IVAX/VHS  VAV-ll  I'ECIIAIL 


PRODUCT 
NAKL 


<W»-Mi45Il-TK-00l  2,0  VAX  TO  RSX  CROSS  CONP  INSfL  GPt  ANH  REL  NTS  tVAX/VMS  i-URAL-66/VA',  TO  KS' 

AA-II176A-TC-001  4.0  IAS/KSX-11   1/0  OPERATIONS  KEFtktNlt  flANUAL  «'iAV 'VMS  RSX-llS 

AA-H17?B-TC-001  2,0-2.1  COPOL-81  RSXllN/n+  USER'S  GUIDE  tWX/VNS  PRO  fOOL  TT  COBOL-tfl 

AA-H214A-TE-001  1.0  VAX-ll  RGL  INSTALLATION  uUlUE  KUR  IHE  i/ll'Jb  »VAX/VMS  VAX-ll  REGIS  GRAPHICS  LlDRARY 


M-<»2WA-TE-001  2.0  lECll  VAX  SOFTyARt  NhNUAL 

Wi-«388A-TC-001  1.4-1.5  INTRODUCIION  (0  NlCROPOWtR/PASlAL 

A<H»389C-TC-001  1.4  NICROPOMER 'PASCAL  LANOUAGt  GUIDE 

«H1J8?C~TC-002  l.b  MICROPOWER/PASCAL  LANGUAGE  GUIDE  (UPDtl) 


»WX/VMb  ItCllV 

IVAX/VNS  rtlLROPOWER/PASCAL-V«S 

>7AX/VN':  rtILKOPUUER/PASCAL-V«S 

IVAX/VNS  MiLR'JPUWER'PAStfiL-VMS 


<WH13?OP-TC-001  1,4 

AA-MVlB-TC-OOl  1.4 

AA-H391B-TC-002  1.5 

A<H1393A-T£-001  1.0 

<W-«393ti-TC-001  1.4 

a<HOWB-TE-002  1.5 

A«H1394B-TC-001  1.4 

AA-M31B-TE-0V1  2,0 

<W-»t477ft-TK-001  1.0 

AA-«493A-TE-0^1  1.0 

AA-ft507A-IC-001  1.0 

AA-H507A-TC-001  4.0 


MICROPOKER/PASCAL-Rf  STSTEh  USER'S  GUIDE  »VAX/VN'i  NICR'JPt -tK/PASCAL-VflS 

«ICROPOttER/PASCAL-Rl  PUN1IME  SERVILE  HANUW.  «VAX/V«S  «lCPOPU«Eft/PASCAL-VNS 

HICROPOUER/PASCAL-RUNflME  SERVIC:  MAN  (UPDtD  »','AX'VMS  NICROPUWLR/PASCa-VHS 

DECHEALTH  SYSTEM  AlWlNlSlATORb  GUIDE  I'AiX/'.'MS  VAX  11  UECHEALIH 

hICROPOUtR/PASCAL  DEBUGGER  USER'S  GUIDE  tyftx/VMb  H!CI>'>UWl'-7PASCAI-VMS 

MICROPOWtR/PASCAL  DBGR  USER'S  GUIDE   'UPD»1'  tVAX.'W.  MILRUPUUER/PASChL-VMS 

MICROPOUER/PASCAL  MESSAGE  MANUAL  IVAX/WS  MlLPuPUWER^PASCAL-VHS 

DELHAIL  RELEASE  INFURMAIIUN  tVAX/VMS  VAX-ll  I'ECMAIL 


EDI  mm  REFERENCE  MANUAL 

VAX-ll  RGL  RELEASE  NOTES  FOR  !HE  VUHb 

IAS/RSX-11  ODI   KErLKENLt  MANUAL 

I  AS /RSX  ODT  REFERENCE  nANU.U 


IVAX'VMS  iR'J  DLVELOPtP":.  lOOu  KIl 

»VAX/VMS  VAX-ll  REGIS  GRAPHICS  LlW'ARl 

»VA>:'VMb  f*'     Dt'^ini-'l;'''?    rOO'     KIT 

IVAX/VMS  KS'.-llb 


NUMbER 

OF 

r  ICHE 

Dh' 

JUN  H- 

.'UN  S3 

M  S3 

OCl  tfi 

JUN  S.' 

JUNE  Si 

1 

MAP  '33 

t 

SEP  :2 

S 

NOV  *;3 

J 

SEP  f: 

1 

ma;-,  j'' 

JUL  SM 

C 

J 

FEB  f}1 

JUL  8'' 

3 

i-ht'  c1 

5 

FEf  b'^ 

JUL  ■ 

JUL  'JA 

0 

b 

ret  yi 

JUL 

.L'Nl 

JLl 
LI' 


IHVf.  \ft  HAKI   NUnPtK 


PAkl 
HUnHER 

KtV 
LEVEL 


IlILt 

OF 

MANUAL 


OPERATING 

SYSTEM 


JVAX  / Ws      N 1  iJPC!  OWEP  'PASCAL -VMS 
VAX 'VMS        litLNEI-yA* 


VERSION 

AA-«526£-TC-001  1.4  MlCSOP'jytft  PASCAL -Pi  KtLtASh  NUltS 

AA-«537A-TE-0{)1  3.0  DECNET-VAX  SOf  lyARE  INSlALLAIlUN  liUlK 

AA-«53/lt-TE-001  J.l  DtCNtl-VAX  SUfFUARt  INSIALLAHON  (jUlUE 

AA-«b38A-TE-0<>l  3.0-i.b  VAX-ll  SOS  lEXl  LlUlINb  KEt-tPENLL  rANUAL 

/tfl-N539A-TE-001  J.0-3.b  VAX/WS  hACNtllL  USER'S  bUIHE 

AA-H540A-TE-001  3.0-3.3  VAX/'.'HS  I/O  USER'S  GUIDE  VUL  1 

AA-«540B-rE-O01  3.4-3.J  VAX/VrtS  I/O  USER'S  LUIDE  VUL  I 

AAHlMlA-TE-001  3.0-3.3  VAX/','«S  1/0  USER'S  GUIDE  VOL  11 

AA-«541l)-rE-001  i. 4-3,5  VAX/VHS  1/U  USER'S  GUIHL  VOL   I! 

«H1542A-TE-001  3.0-3.5  VAX-ll  RMS  TUHINb  GUlIt 

AA-«542A-rE-001  2.0  VAX-ll  RMS  TUNING  GUIDE 

AA-H543A-TE-001  3.0-3.5  VAX-11/78'^  USER'S  GUIDE 

AA-«544A-Tt-001  3.0-3.5  DECNET-VAX  CROSS-SYSTtrt  NOriS 

<tt-H545A-TE-001  3.0-3.1  VAX-11//80  SOUUARE  INbiALLAIiON  bUlDt 

AA-H545li-rE-001  3,2-3,5  VAX-11/780  SOFTyARt  INSTALLAflON  GUIDE 

AA-«546A-TE-001  3.0-3.1  VAX-ll//iO  SOHUARE  iNSIALLATION  liUlUE 

ftA-H546ft-TE-001  3.2-3.5  VAX-U/730  bUF  fUARE  IMbfALLAdON  UUlOt 

A<Htt47A-TE-001  3.0-3.1  VAX/VMS  SYS  MAN  I  OPtPAliONS  GUIDE 

A«-«547A-iE-002  3.2-3.5  VAX/VHS  SYS  MAN/OPR  ODE  UNCLUHES  UPDtl. 

AA-n554A-TE-001  3.0-3,5  VAX-ll  RMS  UULIIIES  PEFtkENCt  MANUfL 

AA-Hb54A-TE-001  2.0  VAX-ll  RMS  UTILITIES  RLFEPtNlt  nmi(\i. 

AA-M450A-IE-001  2,0  VAX-ll  ADE  INSIAILAIION  yUlDE/«EL  NO'tS 

<W-«650B-TE-O01  2.1  VAX-ll  ADE  INSThLLAi  IOf(  GDt'PEL  MJf.': 

A<Htt50t-TE-001  2.2  ADE  WX/VMb  INSIALLAIION  GOlDE/t'lLEASE  NUItS     TVA»./'.'MS      VAX-1;   AliE 


PKUDUCT 
NAME 


tW.X/W: 

DtCNE 1 

-VA> 

IVAX/VHS 

IVAX/VMS 

VAX/VMS 

IVAX/VMS 

VAX/VMS 

IVAX/VMS 

IVAX/VMS 

IVAX/VMS 

VAl-!. 

I'SI- 

IVAX/VMS 

IVAX/VMS 

VAX/VMS 

IVAX/VMS 

7AX/VMS 

IVAX/VMS 

VA/,'VMS 

IVAX/VMS 

IVAX  '.'MS 

IVAX/i.'iS 

VAX-ll 

D;M 

'.'AX /VMS 

VAV-n 

••DE 

ViVVMS 

Vm/  •■ : , 

All!. 

NUMftP 

CF 
Fit.  HE        I'F' 

1  Ftf  '.J 

1  SEP  : 


1 

Nil';  v 

1 

SEP  VL' 

1 

SEP  ■ 

1 

SE^■  i: 

I 

OCl  S': 

V 

• 

UL!  • 

1 

sn 

I 

!<.■■• 

1 

SEP 

1 

SEP 

1 

SEP  :. 

1 

APP  ': 

SE"-'  )i: 

ApK  y 

3 

SEP  - 

4 

AC-. 

AA-H651A-l^-00l  2.0  AOF  USERS  GUIDE 

AA-H651F-TK-001  2.1-2.2    AUE  USER'S  GUIDE 


VAX/Vf»s      M;-!;  <^!;it 


SEP 


INUt'  6 1  ►•Aki  NUfiBti- 


■v-iay-lVti'i 


PAKT 
NUNKR 

REV 
LEVEL 


VERSION 


Afl-H4«1A-Tt-001  1.0 


TliLt 

OF 
NAHl'^L 

DEC/CilS  V!.y  RtLtASt  ^HJItS 


OPtl-AflNr.)  flvOHUCT 

SYSIEM  NArtL 

IVAX/WS      VAX-li   PhL-'CHb 


<W-«793A-TE-001  1.1-2.1  VAX- 11  DYil'  IHSIALIAHUN  jUflWAKr  IVAY'VHS  ^AX-il  IHil' 

AA-ft845ti-TR-001  1,0  «DE/r-ll  USER'S  GUIDE/RtHRtMCt  MANUAI.  I'^AX/^flb  WX-r.  HDE 

AA-W47B-TE-001  1.0  VAX/VftS  114.1-11  SMU  1NS1L  eUE/HELtAiit  NOlLh  *V*^X/V«S  VAX-11  Wt 

AA-«888A-rE-001  1.0  DECHEALIH  HEALTH  SLKVICt  HANAlifcNLNMjUiUE  «V.v<  vMb  VA'-il  HtCHKALTH 

AA-N88?A-1E-001  J.O  HECEHALiH  INHUSl  HYt  SLRVllt  bUlUt  » VAX/VMS  VAX-U  L'tCHirALlH 


AA-H890A-TE-001 

1.0 

AA-41891A-TE-001 

1.0 

AA-«8?2A-rE-001 

1.0 

^HW4A-TE-001 

1.0 

/WHW/2A-TE-001 

1.0 

Aft-«?74A-TE-001 

1.0 

AA-K082A-TE-001 

2.0-2 

,1 

AA-M209A-TE-001 

2.0-2.1 

AA-fl269B-TK-001 

1.0 

AA-Na20A-TE-001 

1.1-1 

J 

AA-N321A-TE-O01 

1.1-1 

.3 

AA-H322A-TE-001 

1.1-1 

3 

AA-N323A-TE-O01 

1.1-1 

.2 

AA-N3?3fi-TE-001 

1.3 

AA-M324A-rt-001 

1.1-1 

,i 

AA-M382A-TE-C01 

1.2-1 

A 

AA-N43»^-TK-001 

1.0 

AA-N435B-TK-001 

1,1 

AA-M35B-TK-001 

1.1 

Aft-»W35C-TK-001 

2,0 

ItCHEALIH  SERVICE  GUIDE 
DELHEALIH  bUlDE  fO  HEliItAL  REPORI 
DtCHEALFH  GUIDE  fO  ENVIK  REPORT 
DECHEALIH  SYSTEM  «AN,:^GER  S  'JUlUt 
VAX-11  OECALC  IWST.ULA1I0^  (jUIHE 
KCALC  USER'S  GUIDE 

vAX-11  psi  Gum  ro  usiW)  ).29 

VAX-U  mS  LAM6UA6E  IHTEKFAtE  flANUAL 
BCF  USER'S  GUIDE 
ALL-IN-1  OEUCE  «ENU  PKlrtER 
ALL-IN-1  OFUCE  «LNU  USEK'b  GUiPE 
ALL-IN-1  OFFICE  MENU  KEFtkEHCt  lARD 
ALL-IN-1  OFFICE  HENU  INSlALLAIION  GUIDE 
ALL-lN-1  OFFICE  «ENU  INS'ALLAIION  JUIHE 
ALL-IN-1  OFFICE  «ENl  APF  FROO  REE  GUIDE 
VAX-U  HbMS  FERFORttnfCL  Aim 

R TEH- 11  USER'S  euiDt 
RTEd  USER  S  MANUAL 
RTEh  11  USKR'i  MANUAL 
RTEM-11  USER'S  MANUAL 


t VAX/VMS  (.'AX-ll  DECMIALIH 

IVAX/VMS  VAX-li  liECHtALIH 

IVAX/VHb  yAKlI  [ir.tMLALlh 

IVAX.'VMS  '^AX-!1  HELHEALiH 

»VAX/VMS  .'fi'-l!  DECALC 

fVAX'VMS  ■.VV-i;  liElALL 

IVAX/VMS  VAX-11  PSI 

»VAXyV«S  VAX- 11  FhS 

IVAX/VMS  '.'AX-U  BCF' 

IVAX/VMS  ALL-lH-1  UFI ILE  MENU 

tVAX,VMS  ALL-IN-1  CI  HCt  MENU 

»VAX/VMb  .wL-lN-1  OFFICE  1ENU 

«VAX/VMS  ALL-IN-1  OFFIft  MENU 

»V''>""W.  .UL-iN-l  Ut.  RE  MENU 

»VAt/VMS  ALL-IN- I  OFFICE  MENU 

»VAX/VMS  VAX-11  MBMS 

UAXfVMb  i-'ltM-ll 

tVAX/VMS  MlLRUFU«ER/FASCAL-yMS 

»VAX/VMb  iv;Eh  11 

tVA*/V1S  KlEMil 


NUMBER 

OF 
FlLHl    liA 

;   St! 


1  MAR  e.' 

2  MAR  ■■ 

1  MAR  •■.■ 

2  FE.-<  :' 

1  FEF-  r^ 

2  FEB  :- 

2  '■El'  ^'-i 
1  FEt:i- 

3  FEB  ^ ■ 
1  Mfc>  : 

•'    MA^   ■ 

1  oc  • 

8    MAY  :  ' 

2  IAN  ;•• 

1      MAR  ;■: 

1     MAR  -; 
!    MAR  t; 

.lUL  c 
-i     HAr 
1      MAR  r 

Mh!-  >;, 

FEB  ■: 

::   N!j;  ■ 

M.   '. 


mm  BY  PAP!  NUMtfR 


30-Miy  1984 


PART 
NUMBER  TITLt 

REV  OF 

LEVEL  VERSION                                    MftHUAL 

AA-N434A-TK-001  1,4  RTE«-11  INSTALLATION  OUIDE/RElEASt  NOTL'S 

AA-M436A-TK-M1  1.0  RTfcM-11  INS1ALLATI0N  bUlDt/RfcL  NOIES 

AA-M436A-TK-002  1.1  RTEM-11  INSTL  GUIDt/fttLEAjE  NOIE!:  (Ul-[i*l> 

WHM36B-TK-001  2.0  RTEH-11  INS1L  6UIIiE/K£LtASE  NOTES  ',UPli»l) 

AA-M38A-TE-001  1.0  VAX-11  DNll  DEVICE  DRIVER  USERS  NAUUAL 

AA-N440A-TE-001  1.0  VAX-11  UNll  DEVICE  DKVR  .NSTL  liHE/kEL  Nib 

AA-N441A-TE-001  1.0  VAX-11  DRll-C  DEVICE  DRIVER  USERi  HANUAL 

AA-M443A-TE-001  1.0  VAX-11  DRll-C  DEVICE  DRVR  INSTL  IJUE/REL  NTJ 

AA-N472A-TE-0C1  3.1  VAX/VNS  V3,l  RELEASE  NOTES 

AA-ffil4A-TE-001  1,0  DECHEALTH  ENVIR  SERVICE  rtANASMENT  GUIDE 

AA-M615A-TK-001  1,0  PRO  TOOL  KI1  DOCUHENrAnON  DIRECfORY 

AH«6i5C-TK-001  1.0  PROFESSIONAL  TOOL  KIT  DOCUMENT Al  ION  lilKECtOR^' 


OPERA riNG 
SYSTEM 


PRODUCT 

NAME 


AA-N616A-TK-001  1,0 

AA-N617A-TK-001  l.O 

AA-N617C-TK-001  t.O 

AA-H617C-TK-002  1.0 

AA-«419ft-TK-00l  1.0 

Afl-NM9B-TK-001  1.0 

AA-H420A-TK-001  1,0 

M'M620A-TK-002  1.0 

AA-N421A-TX-001  1.0 

AA-JIA23A-TK-001  1.0 


PRO  TOOL  KIT  INSTL  GDE/REL  NOTES 
PRO  lOOL  KIT  USER'S  bUIDE 
PROFESSIONAL  TOOL  KH  USER'S  GUIDE 
PROFESSIONAL  TOOL  KIT  USER'S  GUIDE  ',UPD«1) 

PRO  TOOL  Kir  CORE  GRAPHICS  LIBRAPT  MANUAL 
PRO  TOOL  Kll  CORE  GRAPHICS  lIDRAPT  MANUAL 

PRO  TOOL  KIT  P/OS  REPERENCE  MANUAL 

PRO  IDOL  KIT  P/OS  REFERENCE  MANUAL  lUPTi»2) 

PRO  TOOL  Kir  DOCUMENfATION  GUIDE  LINES 
PROTOOL  KM  lERMINAL  SUBSVSIEM  MANUAL 


M-n622i-JK-m   1.0  PRO  fOOL  KU  lERHINAL  SUBSYblEI  MANUAl 

AA-H673A-TF-001  1.1-1.3  ALL-IN-1  OFFICE  HENU  RELEASE  NOIES 

AA-N685A-Tt-001  1.0-1.1  VAX-ll  ACNS  SUMMARY  OF.bCRlPflON 

A^«686A-TE-001  1.0  ';A/,-il  ACMS  INSIALLAUON  GUIDE 


iW^mS  MICRCPOWER/PASCAL-VMS 

VAX /VMS  R'EM-ll 

IVAX/VMS  RTEM-11 

IVAX/VMS  RTEM-11 

IVA)"VrtS  VAX-n  DNll  DRIVER 

r;AX''Wi  VAX-  ll  iiNll  liftlVER 

IVAX/VMS  VAX-11  DRU-L  DRIVER 

fVAX/VMS  VAX-il  UKU-C  liKlVER 
tVAX/'VMS 

IVAX/VMV  VAX-11  DECHEALTH 

VAX/VMS  PRO  DEVELOPER'S  TOOL  KIT 

tVAX/VMS  \W   DEVELOPER'S  iOOL  M! 

VAX/VMS  PRO  OEVlLuPER'S  TOOL  KIT 

VAX. VMS  PRO  DEVELUPEK'S  TOOL  Ml 

IVAX/VMS  PKU  DEVELOPER'S  1001  KIT 

IVAX/VMS  PRO  UEVELOPER'S  fOOL  Ml 

VAX/ VMS  PPL  DEVELOPER'S  TOOL  KIT 

WAX/VMS  PRO  iiEVELOPEP'S  !(JOL  r.ll 

*VAX/VMS  PRO  DEVELOPER'S  lOOL  KH 

IVAX/VMS  PRO  DEVELOPER'S  (UOL  Kll 

IVAX/VMb  PRO  DEVELUfiP'S  100.  -; 

VAX/VMS  PRO  DEVELOPER'S  lOUL  Ml 

IVAX/VMb  PRU  DEVELOPER'S  TOUL  Kll 

mX/VM:  ;iL-lN-i  OMICE  '^ENU 

IVAX/VMS  VAX-11  ACMS  PROf.'UC;  Sl" 

«VAX/V«S  VAv-11  f'CMS  rRSDUCT  bEI 


NUMDEF 

OF 

FICHE 

DA":  ■• 

4. 

FEf  ■:  ■ 

> 

MAR  ':?: 

- 

NOV  ■'.' 

.'UL  S'^ 

1 

MAI  'J: 

1 

MAR  c'Z 

1 

MAR  83 

1 

MAR  bi 

1 

MAR  V 

2 

FED  i^ 

i 

MAT  8; 

i 

FLU  :■•■• 

; 

MA,'  L!'. 

-' 

MAY  :1 

1 

Kb  G''i 

JUL  Si 

MAY  8- 

'> 

FEi!  -' 

^ 

MAY  'd/ 

JUL  b' 

1 

MAY  :  . 

'Af  ■  .' 

'> 

1  Ll.  ■' 

rAR 

4. 

FEf  i-i 

^tl^  : 

INDeX  BY  l"AM  NUrtBtR 


PART 

NUMBER 

REV 

LEVEL 


TllLE 

OF 

ftANUAL 


VERSION 

AA-NA84B-TE-001  1.1  VAX-ll  ACNS  INSTALLATION  GUIDE 

AA-H687A-TE-001  1.0-1.1  VAX-ll  ACMS  lEKWINAL  USER'S  (iUlUE 

hA-H688A-TE-001  1.0-1.1  VAX-ll  ACNS  APP  DEF  GUIHL 

AA-«68?A-TE-001  1,0-1,1  VAX-ll  AC«S  APP  Hv^NAGtrttNT  bUllit 

AA-»S?0A-TE-001  1.0-1.1  VAX-ll  ACHS/Ati  APP  DON  mm. 

AA-MVlA-TE-001  1,0-1.1  VAX-ll  ACHS/AD  APP  PRiiCRA^IflNG  GUIDt 

A' -HA92A-TE-001  1.0-1.1  VAX-ll  ACHS/AD  TASK  DEF  GUIP^ 

A»Ht4»3A-TE-001  1.0  VAX-ll  ACMS  PtLtASE  NOTES 

AA-H6936-TE-001  1.1  VAX-ll  ACflS  RELEASE  NOTES 

AA-H6WA-TE-001  1,0-1.1  VAX-ll  ACMS  INFORMATION  lURELTOR" 


OPtR(ir!NG 
SYSTEM 


PRODUCT 
NAME 


AA-N724A-TE-001  1.0 
AAH«727A-TE-001  1.0 
AA-«72yA-TE-001  1.0 
AA-H730A-TE-001  1.0 
AA-f»7ilA-TE-001  1.0 
AA-WOlA-TE-001  2.0-2.1 
AAHt831A-TE-001  2.0 
AA-P02OA-TE-001  1,0 
AA-PO42A-TK-O01  1.0-1.4 
AA-P042A-TK-001  2,0 
AA-P043A-TK-001  1.0 
AA-P043C-TK-001  1.6 
AA-P044A-TK-001  1.0 
AA-P045A-TK-001  1.0 
AA-P045C-TK-001  1.6 
AA-P059A-TE-001  1,2 


VAX-ll  PCL  DRIVER  USER'S  GUIDE 
VAX-ll  D107  USER'S  GUIDE 
VAX-ll  NTR  USER'S  GUIDE 
VAX-ll  MTR  STATION  MAHAGERb  GUIDE 
VAX-ll  NfR  VI. 0  RELEASE  NOTES 
VAX-ll  PSl  X.25  PROGRAMMING  GUIDE 
DECMAIL  QUICK  LOOKU;-'  GUIDE 
VAX-ll  DECAIC  RELEASE  NOTES 
PRO  TK  INrRODUCriON  TO  DIDOL 
INTRODUCTION  (0  DIDOL 
PRO  TK  DIBOL  USER  "J.  GUIuF 
PRO  TOOL  KIT  DlMiL  USER'S  GUIDE 
PRU  TK  DISOL  LANGUAGE  KEF  MANUAL 
PRO  TK  DIBOL  RELEASE  NOItS/INSlL  GDE 
PRO  TK  DIBOL  RELEASE  N'JlLo/lNSTL  GDfc 
DX/VMb  VI. 2  RELEASE  NOTES 


IVAX/VMS  VAK-li  ACMS  PPUDI.'tl  SEi 

♦VAX/VMS  VAX-ll  ACMS  PPODUCl  utT 

IVAX/VMS  ';AX-11  ACHi  PPULHJC  ■  5t  t 

»V AX/VMS  VAX-ll  ACMS  PRODUCT  tEl 

IVA.X/VHS  VAX-i:  ACMS  PKODUCI  SET 

IVftX/VMS  VAX-ll  .UfiS  KPODUCl  btl 

IVAX/VHS  VAX-ll  ACMSPRUDUCi  "^ET 

*VA>7VMS  VA''-n  ACnS  '••PODUCT  SET 

tVA^/UH':  VAX-li  ACMb  PPODUC,  SET 

IVAK/VMS  VAX-ll  ACME  PRODUCT  SET 


«VAX/VMS 

VAX-n   PCL 

IVAX'VMS 

VAX- 11  DTy? 

IVAX/VMS 

VAX-l:  NTK 

tVAX/VMS 

VAX-ll  NIK 

tVAX/VMS 

VAX-l i  NTR 

»VAX./VMS 

VAX-ll  -'SI 

»VA:'/VMS 

VAX-ll  DECMAIL 

IVAX/VHS 

VAX-ll  DECALC 

IVAX/VMS 

r       TOOL  Kl!  i.'IBOL 

fVAX/VMb 

VAX-n  DIBOL 

VAX/VMS 

PRL  lUOL  H!   [[BOL 

»VAX/VMS 

PRU  lOOL  Ml  iiim 

VAX/VMS 

PRO  iiJOL  KIT  DIWJI 

VAX/VMS 

fPO  lUUL  M!   -JlWl 

».VAx/v;(S 

PRU  rOOL  M!  DIBOL 

♦VAX/VMS 

liX-VM'J 

NUMBER 

OF 

FKKE 

L^A'^ 

JOL  • 

1 

FEt  c'l 

r 

( ti:  01 

Ct^    fj 

1 

FEB  «') 

3 

Ft^:   -■' 

0 

FES  ■■■ 

1 

* 

FEE  ts 

JUL  !j-i 

1 

FEB  14 

1 

JAN  8^ 

1 

JAN  b- 

I 

JAN  t'- 

3 

JAN  rA 

1 

JA«  it- 

-' 

OCT  \:i 

1 

JUNt  b 

1 

MAY  :!j. 

1 

MAT  b3 

1 

UC!      ■ 

rtrti 

FEB  fc-i 
}    "A-  ■?? 

!     MAP  r 


iNHtx  6'  m:\  NUfistK 


Paae  1/ 


PART 
NimBER  TITLE 

REV  Of- 

LEVEL  VERSION  MANUAL 

AA-P098A-TK-001  1.0  PRO/KMS-li;  AN  INrRODUCFION 

AA-POWA-TK-001  1.0  PRO/RNS-ll  «ALRO  PROGKAMrttK  liUIUt 

AA-P102A-TK-001  2.0  PRO  fK  BASICK'  ftUCUMtN17»iI0N  bUPHtrttNI 

AA-P102B-TK-001  2.1  PRO  TOOL  KIT  BASIl;-PLUS-2  HOC  bUPL 

AA-P102C-TK-001  2»2  PRO  TOOL  KIT  BASIC-PLUS-2  DOC  SUPL 

AA-P103A-TK-001  1.0  PRO  TOOL  KIT  FHS  UOCUMENT  SUPPLLMENT 

AA-P103B-TK-001  1,0  PRO  FOOL  KIT  FrtS  DOCUHtNl  SUPPLEMENT 

AA-P104A-TK-001  2.0  PRO  IK  BASIC+2  INSTL  OUlUE/RfcLLASE  NTt 

/tt-Pl04B-TK-001  2,1  PRO  TOOL  KIT  BASIC+2  INSTL  GPt/RtLEASt  NT£S 

AA-P119A-TE-0Oi  1.0-1.1    VAX-11  DEC/M«S  USER'S  GUlUt 

<tt-Pl21A-TE-Ml  1,0-1.1    INSTALLING  VAX-ll  DEC/MHS 

AA-P142A-TE-001  1.0  VAX-11  APL  REFERENCE  MANUAL 

AA-P142B-TE-001  1.1  VAX-11  APL  REFERENCE  HANUAL 

AA-P143A-TE-001  1.0-1,1    INSTALLING  VAX-11  APL 

AA-P193A-TK-001  1.0  PRO  lAS/RSX  ODT  SUPPLEMENT 

AA-P193B-TK-0O1  1.0  PRO  lAS/RSX  OUT  SUPPLEMENT 

AA-P412A-TK-001  1.0  HOST  COMMUNICATIONS  INSIHLLAflON  PRUCEliUKtb 

AA-f412B-TK-001  1.5  PRO  HOST  COMMUNICATIONS  INSTL  PRattHURES 

A<H='412C-rK-001  1.7  PRO  HOST  COMMUNICATIONS  INSfL  PROCEDURtS 

AA-P425A-TE-001  1.0  VAX-11  DECOR  USER'S  MANUAL 

AA-P426A-TE-001  1,0  GUIDE  TO  URITING  VAX-11  DECOR  HDL  tVAX/i.Wi      VAX-U  DlCOR 

AA-P427A-TE-001  1.0  VAX-11  DECOR  INSTALLATION  bDE/RELLASE  NTS         tUAX/VMS      VAX-11  HELOK 


OPERA f INC 

PRODUCT 

S^fSTEM 

NAME 

»VAX/VMS 

PRU  DEVELOPER  S  TOOL  KIT 

♦VAX/VMS 

PRO  HE' 'ELOPER'S  lUOL  fl! 

VAX 'VMS 

.'••RO  TOOL  Kll  DASiC-PlUS-l- 

tV'^.A/VfiL 

PRO  lOOL  Kll  liASlC-PLUS-2 

IVAX/VMS 

PRO  rOOL  Ml  DASlL-PLU'i-: 

VAX/VMS 

fRO  I'EVELOPLK'i  iOOL  MT 

IVAX/VMS 

PRO  DEVELC''ER'S  TOOL  MI 

VAX.'VMS 

PRO  lUOL  Ml  tiASlC-HUS-2 

ivax'vm;; 

PRO  tOOL  Ki'  DflSlL-pLUy-'' 

♦VAX/VMii 

VAX-11  DEl.'HHS 

IVAX/VMS 

V(^^•ll  [itt/MMS 

VAX/VM? 

VAX-ll  APL 

tVAX/VMS 

VAX-li  APL 

tVAX/VMS 

VAX-11  APL 

VAX /VMS 

PRO  DtVELUPER'S  TOOL  MT 

»VAX  'VMS 

PRO  DEVELOPEK'S  iOt  .  MT 

VAX/VMS 

PRO  HUSi  LWUt^ICAilO'^S 

^M/'M 

PRO  HOST  COMMUNILATIUNS 

♦VAX/VMS 

PRO  Hos;  communication: 

«VAX/VMS 

VAX-11  I'lCOR 

AA-WeiA-TC-OOl  1,0 
^-P582A-TC-001  1.0 
AA-P583A-TC-001  1.0 
AA-P584A-TC-001  1.0 


DECNET/SNA  GATEWAY  IKTRODUCflON 
DECNET/SNA  CAIEMAY  INSIALLATION  bUIDt 
DECNEl/SNA  RELEriL  NOTES 
DECNET/SNA  PROD  DEIERMINE  tiUIDE 


tVA.K/VHS  DECNE!  SNA  G-VEMAY  P<^OPU:l':. 

IVAX/VMS  DELNEl  SNA  GAIEMAY  PROUULlS 

»VAy/VMS  DECNEI  SNA  GAIiUAY  PRODUCTS 

»VAX/VMS  LiECNEl  SNA  Mi^hl  PPul'LlU!; 


IN[ifc\  if)   t-'AM   NUMBtf-- 


Paae  lli 


PART 
mMKR 

REV 
LEVEL 


TIlLt 

OF 

MANUAL 


VERSION 

fl<H>585A-Tt-001  1,0  SNA/GAtEUAY  VHb  WANAGtMtNI  liUIDt 

AA-P586A-TE-001  1,0  SNA  bAlEMAY  V«S  MANAGEMtN?  KLLtASL  MOltS 


AA-P587A-TE-O01  1,0 
AA-F591A-TE-001  1,0 
AA-PA53A-TE-001  2.0-2.1 
<WHP763A-TE-001  3.2 
AA-P764A-TE-001  3.3 
AA-P/65A-TE-00:l  3.4 

AA-P766A- fE-OOl  3.5 
AA-P788A-TE-001  1.3-1.4 
AA-P860A-rE-001  2.0 
«H>862A-TE-001  2.0-2.1 
AA-P8A3A-rE-001  2.0-2.1 
AA-RlMA-FE-OOl  2.0 
<M»-R327A-rE-001  1.1 
AA-R350A-TE-001  2.3 
AA-R351A-rE-001  2.3 
AA-R380A-TE-001  1.0 
AA-R381A-TK-001  1.0 
AA-R382A-TE-001  1.0 
AA-R385A-TE-O01  1.0 
AA-R386A-TE~001  1.0 
AA-R387A-rH-00i  1.0 
AA-R3B7B-IK-001  b.O 
AA-R418A-TE-001  1.1 


SNA  VMS  32/0  Tb  USER'S  UUIPE 

SNA  VNE  APP  iNUPFACt  KPtibRAflMLK  bUll't 

VAX-U  DY32  n   PROG  GUIDE 

VAX/VMS  V3.2  RELEASE  NOTES 

VAX/VMS  V3.3  RELEASE  NOTES 

VAX/V»S  V3.4  RELEASE  NOTES 

VAX/VNS  V3.b  RELEASE  HOrES 
VAX-11  C  LANGUAGE  SUNHARY 

VAX-U  CTR  SUMMARY  DESCRIPTION 
VAX-11  PATATRIEVE  eUIDE/WRlllNC  KEFORIS 
VAX-U  DAIAFRIEVE  GUIDE/PRUGRAfl/CUSTOM 
DECNET-VAX  SYSTEM  MANAGER  GUIDE 
Ott/LMS  Vl.l  RELEASE  NOfES 
VIA  SUMMARY  UESCRIPHON 

VIA  INFORMAUON  DIRELTORY/MASrER  INDEX 

MESSAGE  ROUTER  MANAGER'S  GUIDE 

MESSAGE  ROUTER  USER'S  INIERi-AUE  GUIDE 

HOW  TO  INSTALL  MSb  ROinfR^;Hb 

MESSAGE  ROUIER  VAXMAIL  GAIEWAY  GUIDE 

MESSAGE  ROUTER  -)1.0  RELEASE  INFO 

PRO  TOOL  Ml  FOR  IRAN-'/  INSIL  GDE/UOL  'SUPL 

PRO  HOST  IK  F-//  IG/UUL  SUPL 

REGIS  GRAPHICS  UTILIIY  MANUAL 


NUMBEf 

OPERA riNG 

PRODUCT 

OF 

SYSIEM 

NAME 

rICHE 

DM- 

IVAK/Vh': 

DECNE ■ 

SNA  GAIEWAY  FRODUCIS 

2 

OCi  '-■ 

IVAX/VMS 

DELNEi 

bNA  L^ATEHAY  PRODUtIS 

1 

OC  .: 

«VAV,.'V(ii 

DECNE T 

SNA  GAi'LUAY  PROliUC'S 

1 

ijl  -■ . 

»'.'AX/VMS 

DELNEI 

SNA  GATEWAY  PRODUCTS 

- 

OCI  :. 

IVf^X/VMS 

VAX-U 

Dr3i'^ 

1 

JUNE  :.(.' 

IVAWMS 

1 

APR  =;.! 

»VAX/VMS 

1 

JUN  e^ 

IVAX/VMS 

OCI  :■• 

IVAX/VMS 

1 

FEU  H* 

«VAX/VMS 

VAx-n 

1.: 

1 

OCT  B^ 

VAX/VMS  VAX-U  OATAIRIEVE 

IVAX/VMS  VAX-U  DATATRIEVE 

IVAX/VMS  VAX-U  OAIATRIEVE 

VAX/VMS  VAX-U  PSl 

IVAX/VMb  VAX-li  DEL/CMS 

IVAl'./VMV  VAX-U  LUMMON  DATA  DICTIONARY 

IVAX/VMS  VfiX-U  COMMOM  [lAfA  DlLliOfAK' 

IVAX/VMS  MESSAGE  KOUIER/VMS 

IVAX/VMS  MESSAGE  RUUTFR/VMS 

IVAX/VMS  MESSAGE  ROUltR'VMS 

IVAX/VttS  MESSAUL  ROUTEk/VMS 

IVAX/VMS  MESSAGE  KOUIER/VMS 

VAi.'VW'c;  PRU  fOUt.  Ml  KiRFR'i^-.  • 

♦VAX /VIS  "RO  lOC'L  F.H  FORTRAN-  ' 

IVAX/VMi  POLVOi-'AFIX 


uc  I  y?' 


1 

OCI  oi 

3 

OCI  i; 

A 

lilt  ii 

1 

FLU  :<-i 

•> 

FEB  t-> 

1 

^ED  ;:•■ 

2 

NOV  i.- 

I 

NO'.  • 

1 

'lOV  :- 

1 

NOV  V 

MOV  c 

1 

NO'/  ■:• 

Ji>  rn 


Aft-R759A-TK-001  1.0 


PRO  TOOL  MI  PASCAL  INSIL/REL  pllS 


VAX/VMS         FKU   lUVL  Ml   KftblAL 


fJUV 


mil.   yr  PAKi  HUlPtR 


i'j-fiav-lVOI 


PART 
NUfllCR 

RfV 
LEVEL 


HlLt 

Oh 

MANUAL 


VERSION 

AA-«759B-TH-001  1.1     PRO  TOOL  Klf  PASCAL  INSfL/RtL  NiS 

REAL-11/llS  INSIALLA110N  'JUIDE 
POP- 11  FORTRAN  LANGOAGt  REFtRENCt  MANUAL 
RSX/VMS  h4  INSlALLAdON/RELtASE  NOILS 
RSX  VAX/VMS  fA   USLFv'b  UUIDE 


OPERATING 
SYSIEM 


PRODUC' 
NAMt 


AA-R/8«»-IE-(H)l  1.0 

AA-R953A-TK-O01  2.6 

AA-R?54A-TK-001  2,6 

A<»-»955A-rK-001  2.6 


WHJ046A-TK-001  1.0-1.1     PRO  TOOL  M!  PASCAL  USER'S  CLUlit 


IVAX/yHS  PRO  I  VOL  KH  PASCAL 

IVAX/VMS  RLAL-11/ilS 

*VAX/V«S  FORTPl^N  IV/VAX   Tij  KSX 

TV^X/VMS  fUklHAN  iV/VAX   10  RSX 

IVAX/VHS  MJPfKAN  IV'VAX  TO  RSX 

f VAX/VMS  PRO  iOOL  M!  PA^'.ti 


Art-U047A-TK-001  1.0-1.1  PRO  TOOL  Ml  PASCAL  LANGUACt  RtFERENCt  MANUAL  IVAX/V,"i^:  PRO  fOOL  ril  PfiSCAu 

AA-t»61A-irC-00i  1.0  DEC6RAPH  USER'S  GUIHE  IVAX/VMS  VAX-il  liE.GKAPH 

AA-U062A-TC-001  I.O  HECGRAPH  REFERENCE  MANUAL  IVAX/VMS  "A/,-!:  l!tCGRA»-H 

AA-IK)63A-TC-001  1.0  DEC6RAPH  RELEASE  NOIES/INSIALLAI ION  fUliiE  »VA<  VMS  VAV-ll  liELtKAPH 


AA-U066A-TK-001  1.6 

AA-OC66ft-TK-001  2,0 

/WHJ415A-rE-001  1. 

flA-U418A-TE-001  1. 


<tt-U421ft-TE-001  1. 
<MhU4i0A-TE-001  1. 

AA-U439ft-TE-001  1. 


DIB0L-8i  LANGUAGE  REFERENCE  MANUAL  (UPD»1) 
Dim-SS  LAN60A6E  KEfERENLt  MANUAL. 
REGIS  GE  INSTALLA I  ION/RELEASE  NOFLS 
RE61S  CSE  INSIALLAIiON./RELEASL  NOTES 


SPS  INSIALLATION/RELEASE  NOTES 
DPP  INSIL.'RELEASE  NOItS 

DECRHE  INST.^LATION/RELEASt  NOTES 
AA-U715A-TE-001  1,0-1.1    VAX-11  ACMS  APP  HEF  REFERENCt  MANUAL 
AA-V027A-IC-001  1.5  POP-U  MACRO-il  LANtUACE  REF  MANUAL 

AA-V027A-TC-001  1.0  PDP-11  MACRO-11  LANGUAGE  KEfLPtNLL  MANUAL 

AA-V193A-TK-001  5.0  PDP-11  F-//  lANbUAGE  KEFLKENCt  MANUAL 

AA-V193A-TK-001  5.0  PDP-11  F-v/  LANGUAGE  KEFLRENLE  WANUAL 


AA-Vi94A-TK-001  5.0 
AA-V191A-TK-001  5.0 
AA-V195A-TK-001  5.0 
AA-V195A-TK-001  5.0 


PDP-11  f-//  USER'S  GUIDE 
PDP-11  F-//  USER'S  GUIDE 
PDP-11  F-//  UrS  REFtRENCt  MANUAL 
PDP-11  F-/7  GTS  REFERENCE  MANUAL 


tVAX.'VMS  PRO   TOOL  Kl'    [UBOL 

tVAX^VMS  JAX-U  HITOL 

tVAX/VMS  POLTGRAFIX 

♦VAX.'VMS  POLTGKAFIX 

IVAX/VMS  POLYGRAFIX 

tVAX/VMS  POLYGRAFIX 

IVAX/VMS  POLYGKAFIX 

IVAX/VMS  MX!!  ACHS  PRODUli  StI 

IVAX/VMS  MICRUPOWLR/PASCAL-VMS 

IVAX/VMS  '■■RU  i'LVLLUPtR';>  IDOL  Kll 

IVAX/VMS  FORTRAN  ///VAX  TO  RSX 

IVAX'VMS  PRO   "JOL  Mt  T  OR  IRAN-' 

IVAX/VMS  ^'OKFRAN  .'//VAX  fG  RSX 

?VAX/VMS  PRO  lOOL  Ml  FORlRAN-   / 

?VAX/VMS  FOP  IRAN  /,7/MAX  To  RSX 

IVft.'.  /  VMb  PKU   ■  UL'L  f.  i !   t  'J!'!  1  KAN  •  ' 


NUMDtR 

OF 

FICHL 

LiA!L 

1 

JAN  yi 

:Hf>   c' 

2 

NL".'  ^' ' 

1 

NOV  \ti 

1 

NOV  »'• 

»lltll     ■-•  J 

1 

NUV  zt 

1 

NOV  Ht 

1 

NOV  i. 

;: 

KtL-:  y- 

) 

OCi    Li' 

1 

FEti  1:" 

1 

FLl!  J'' 

1 

i-tb   ji 

1 

FED  iA 

1 

Fbb  ^'  ■ 

a 

■:.i!  ■.  •■ 

JUL  B4 

J^N  ."^ 


J<HI    ■' 


3  JAN  V-' 


'■■»'  ■'■i 


INtitX  Bf  PrtKi   NUHKtK 


Past  20 


PAKT 
NUMBER 

REV 
LEVei 


niLt 

NANUAL 


UPtK'AIING 


PRQliUCT 
NAME 


VtKSIOH 

AA-V196A-TR-001  5.0           PDP-11  P-7'  INSTALLAIION  bUItt/kELtASfc  NOFtS  tVAX/VMb  PUkTRAN  -V/VAX  fo  RSX 

AA-V197A-TR-001  1.0           PDP-11  F-7//IitHUb  UStK'b  bUlUt  IVAX/WS  PUKTKAN  //  LitM--  Pltp-il 

<WH>327A-TE-001  1.0-1.1    VAX-11  ACHb  DEF  POCKtl  GUIKb  IVm,    v'rtS  VAX -11  ACfIb  PKUOUCi  3b  I 

AA-VJ28A-TE-001  1.0-1.1     VAX-11  ACMS  HANAGtl^tNl  POCKhl  liUlIiE  »VAX/VHb  VAX-il  ACNS  PROUUCT  SEl 


W-V33VA-fE-001  1.0-M    VAX-ll  ACHb/AU  PRUORAMrtlNU  l-uCKh'  bUIDE 
AA-tf549A-TK-(K)l  1.0  DECKEl  SNA  GATEUAT  PAR  IM/SMA  tNV 

VAX-11  HUSI  USER'b  bUlPt 
«ltkOPl«Ek/PASCAL-V«S  iNblL  Ull/KLL  NUItb 
RT-U  SYSTth  USER'b  bUlDE 
RT-U  SYSIEH  rtEbSAGt  HhNUAL 
DIBOL-83  CUHPAriBlLilf  rtANUAL 
DIfiOl-83  COMF'AIAfclLIlY  f«AHUAL 
VAX-11  DIPOL  fttSSAGt  HANUAL 


AA-V5y4A-TE-00l  l.< 
M-V5WA-TE-001  1.^ 
<W»-V596A-TC-0«1  1.^ 
AA-V597A-TCH)01  1.4 
/W-V810A-TR-M1  2.0 
AA-VeiOB-TK-001  1.6 
flA-V8SlA-rE-001  2.0 


AA-V910A~fE-J01  1.0 
AA-V911A-TE-001  1.0 
AA-V912A-TE-001  1.0 
AA-X650A-TK-001  1.0 
AA-X910A-iH-001  1.0 
AA-XyilA-(H-001  1.0 
A*-X912A-1H-001  1.0 
AA-y2K)A-TH-C01  2.1 
AA-Y615A-TH-001  l.b 

AA-Z3«4A-rR-001  1.0 

AA-Z515A-1K-001  1.6 

A£-BB2/'A-rK-00i  1.1 

AE-BI27A-1K-001  l.V 


VAX-11   UtCbLlltt  UUILR  KLUktNtt  bUlLiL 
VAX-11  DEUSUDE  USER'b  bUIUt 
^lAX-ll  UECSLIDfc  KtLtAbt  HOItb 


»VAX/VMb  VAX-11  -Urtb  PP'JOUCI   StI 

tVAX/Vhb  LiECWtl   dN<(  'jAltyAY  ••■kOUULlb 

IVAX/VMb  HiCkOPUULH/PASCAL-VHb 

tVAX/V«S  11lhL'PUWtP.'PASCAL-V«S 

tVAX/VMb  MlCRU'^OWtK/PAbCAL->;NS 

♦VAX/Vhb  UllPGPL'WtK/PASCAL-Vnb 

IVAX/VHS  VAX-;i  f'fPUL 

IVAX/V«b  PKU   MJCH.  KU   lilBOL 

tVAX/Vt»b  VAX- 11  1!IB0L 

IVAX/Vnb  JM-\\  iitlVllltt 

tVAX/VMS  VA;;-11  DtCSLllT. 

»VAX/V«b  VAX-il  UElbLUiE 


F-7;/litBUb  INblALLAdON  GUllit 'KtLtASt  NUItb  IVA; /Vflb  FOkfkA^   '  •   OtP'A.-   POP   11 

PRO  TOOl  Ml  iiOtUNENIAdUfI  HlklliUPT  IVAX/V«V  ^'PU  LttVLL'J»'tP'b  lOOL  MT 

PRU/IOUL  Ml   INSIALLAriOw  GDt^iOl  bUPPLkMtNi  »V6>/Vfis  m^  DEVLLOPIk'b  lOOL  Mf 

PRU/lUl'L  Kl'   L'OrtftANLi  lANG  UllLilltb  MANUAL  IVf'*  VIV  KPl  I'tVhLV^'th  b   KIUL  t.V 

PRU/IK  tOBUL  81   INbrALLAlI'JN  GIit'lKlL  S\i^  IVA^/VNv  W   IOOl  M'  COtOL-ttl 

^XUl-C  bOF;«AkE  ObEk'if  bUUt  tVAX'VM'J  «UWPOirtK'PAblAL-VHS 


PRO  FK  f-T  DBG  Ib/DOC  bUPP 
PRO/IUOl  M!   UlbOL  rttSSAbt  MANUAL 
AOUtNliUfl   (U  SPD 
AimtNUUM  lU  bPl' 


IVAX'VMb  t-'Kj  ML'bi    ^r    r^JK  KAN-  '     ..t.t<ULt 

»vAX/vns  pf;o  mi  kit  'Jira. 

IVAX/VM*.  PULYGPAFl" 

IVAX'VMb  t-W  -tUbi   '.JMMUNlLA' IdNV 


NUMBtP 

Of 

FlCHt 

UAlt. 

JAN  f 

JAN  b'l 

i-sy  L" 

FEB  b-' 

f-ti:  ';/•! 

NOV  c":' 

■^ti'  y-? 

-i :'  H 

'  !■  b  'r* ' 

ftp   .• 

oi:.  • 

fLl    ■ 

Ul. 

t'N      3 

JAN  '•■ 

JAN  T' 

.  r  •■ 

jUL  :■■» 

JUL  H' 

JUL  v' 

JUL  r 

AH  '» 

•■;.t  : 

JU  V 


mn  Bi   ^W     HUrtHtK 


PARI 
NUnBLR 

RtV 
LEVEL 

AE-C770tl-lt-001 

AE-C770f(-IE-00l 

AE-D888t-i;:-001 
flt-HliSL-TE-OOl 

AE-HlliH-Vt-001 
AE-H114J-IE-001 
At-hlfjJ-rE-OOl 
At-H598F-TE-W)l 
AE-H9J86-TE-001 

AE-:;>y4f-TE-ooi 

AE-Hy946-T£-001 
AE-J707F-TE-001 
A£-J847G-Tt-001 
AE-JM7J-fE-001 
/IE-J848J-TE-001 
AE-J840K-TE-001 


riiLt 

OF 
VERSION  MAfHJAL 

3.S  VAX/VMS  VJ.5  SPD  25.1.17 

3.5  VAX/Vns  V3.b  SPU  ^l'.01.18 

1.2  [iX/VHb  VI. 2  SKD  2j.25.1 

2.6  DA1AlKItyt/7AX  V2,6  SFU  25.14.11 

2.6  r'Df-ll  DAlArKItVt/yAX  72.6  SPli  .:b.H.l2 

4.0  VAX-U  HLlbS-i2  74.0  iPU  25.12.CV 

2.6  FORIRAN  A'/VAX  lU  RSX  72.6  SPD  2M7.0e 

1,2  «UX200/VAy  71.2  SPD  25.2.05 


2,0 
1.4 
1.4 
1.1 
2.2 
3.0 
2.2 
2.2 


AE-K538D-rt-001  1.3 
AE-K754E-TE- QOl  4.0 
AE-K792C-rE-001  2.0 
AE-K7WD-TE-001  2.1 
AE-K7y2D-TE-001  2.1 
AE-L230Y-TE-001  3,5 
AE-1517B-TK-001  1.0 
AE-LSUfi-TE-001  2.3 
At-L81iH-rE-001  2.3 
AC-LSI 7H-TE-001  2.1 


yAXll/790  HIGROPRGfllj  H'OLS  SPD  25.09.06 
7AX-11  2780/3780  Pt  HPli  25.07.05 
VAA-U  2/80/3/80  PE  SPD  25.07.06 
VAX-U  tOfiAL-66  SPH  25.37.05 
7AX-11  COBOL  72.2  SPD  25.0-1,06 
VAX-11  com  Vi.O  SPD  25.01.09 
VAX  BASIC  72.2  SPD  21.36.9 
VAX  BASIC  V2.2  SPD  25.36.10 

PLXT-U/VAX  71.3  SPt^  25. 4:. 03 
VAX-11  DLlSS-16  V4.0  SPI"  25.19.04 
VAX-U  32/1  PE  SPD  25.21.2 
32/0  n   tMULAIOR  Kfc^BUARD  LATUUl 
VAX-11  3271  PE  72.1  SPD  25,21,03 
VAX  CROSS  KEF    lADLt  SPD  25.vV.24 
BASIL  [RANjr'URI  PACKAGE  SPD  J'^.:i.l 
VAX-11  CDD  72. 3  SPIl  2':,j3.06 
VAX-U  CDD  72, i  SPD  25.53.07 
VAX- 11  DIP  72.1  SPD  25,44.0/ 


0P':RAI1NG  PPUDOCf 

sysieu  name 

tVAX/7MS 

IVAX/WS 

I7AX/7MS  DX/7MS 

IVAX/7HS  PDP-11   l'Alft?RlE7E/VAX 

»VAX/VrtS  PDP-11  DATATRUVt/V.'tX 

tVAX/7«S  VAX-U  .KLlSS-c-2  IIPLL'I  LANG 

IVAX/VrtS  fOfrfPAN  IV/VAX   fU  RSX 

»7AX/V«S  1UX200-VAX 

fVAX/^flS  VAX-K   /ov  ■'IlROPRiJGRAWING  HJiJL': 

tVAX/V«b  VAX-U  2/80/ i/80  PE 

IVf*X/VHS  VA'.-U  2'?0/3'8O  Pt 

fVAX/V«b  '.'H'.-U   LLikAL-t6 

tVAX/VMS  VAX-U  COBOL 

IVAX/7«S  .'AX-U  lUBOL 

tVAX/VMb  VAX-11  BASIC 

IVAXA'HS  VAX-U  BAVIL 

SVAX/VMS  PL/.r-li'W' 

»VAX'7«S  VAX-U  BLlbS-16  IH^LEM  L'^NG 

»VAX/VflS  VAX-U  3-.Vi  PE 

IVAX.'Vrtb  VAX-U   i.2/1  PE 

»yAX/V«S  Vv'.X-U   32 -i  Pt 

IVAX/V«S 

IVA.'.'VflS  BASIC   I KmNSPORj ABILITY  PAUAGE 

IVAX/VMS  VAX-U  10««0N  DAI  A  DlCUOfiAKX 

IVAX/VrtS  VAX-U  CONMON  DATA  DICflONARY 

tVAX/Vf*V  VAX-U   livilAlPltVt 


Of 
HLHt 

I'Alt 

1 

FEB  bA 

JUL  Hi 

i 

H.V  y-1 

1 

ctB  t' 

J'JL  yi 

1 

■■:¥  :- 

I 

H6  8-5 

1 

PEP  HI 

! 

►■tb  b' 

1 

FEB  e* 

JUL  V- 

1 

Fti:  L- 

I 

t-tt!  V 

JUI.  b-i 

1 

FtH  \i-i 

JUL  '^- 

1 

Ft.N    !.' 

JUL  ■■ ' 

JUL  :■  ■ 

JUL  li 

JUL  !:■■ 

JUL  &■> 

1 

Kffc  !:. 

JUL 


INDEX  Pr  PAR!  NUMBtR 


jO-pjy-iw V 


PftftT 
HWIBER  iriLE 

REV  OF 

LEVEL  VERSION  HANUAL 

ftE-L818H-TE-001  l.<  VAX-11  DBHS  SPP  25.48.07 

At-«&29B-TE-001  1.1  DEC/CMS  VI.  1  Sf'H  25.52.1 

AE-H7441I-TE-001  2,0  CORAL-66  VAX/RSX  V2.0  SPD  2b.6V.03 

AE-H854C-TE-001  2.2  VAX-ll  AK  V2,2  SPU  25. 76.02 

AE-«854E-TE~001  2,3  VAX-ll  ADt  V2,3  SPD  25.76.0'? 

AE-«a73E-TE-001  1.3  VAX-ll  C  VI. 3  SPD  25.38.04 

AE-H8786-IE-001  1.4  VAX-ll  C  V1.4  SPD  '.'5. 38. 06 

flE-«31B-TE-001  2.0  lECll  V2,0  SPD  25,74.01 

A£->l416D-rE-001  1.2  ALL-IN-1  Vf.2  SPD  25.85.03 

AE-N416E~TE-001  1,3  ALL-IM-1  VI, 3  SPD  25.85.04 

flf-l»">7lE-TK-001  2.0  RftM-ll  V2,0  SPD  30,2.1.01 

AE-M571E-TK-001  2.0  RTEH-11  V2.0  SPD  30.21.04 

AE-M683B-TE-001  1,0  COU'iSEUARt  AUTHOK)NG  SYoIth  VI. 0  SPD  25.95.01 

AE-1«75B-IE-%1  1.0  VAX-ll  DtCHEALlH  Vl.O  SPD  2b. 78.01 


OPERA fING 

srsibn 


PKiJUUC  I 
HArit 


/tf-P450C-TE-001  1.1 
AE-P648D-TK-001  1,7 
AE-P650B-TK-0'^l  2.1 
AE-P650D-IK-001  2,2 
«-R420C-rE-00i  1,1 
AE-V398B-TK-001  1.0 
AE-V489A-TE-001  1.0 
At-«37C-rK-001  5,0 
AE-II942A-VE-001  VI,  0 
At-X069B-TE-001  1.0 
AE-X547A-TE-0C1  1.4 
At-X547D-TE-001  1.5 


VAX-ll  APL  VI. 1  SPD  25.31.02 

PRO  HOST  COrtMUHlCAIlUNS  VI.. '  SPD  30.<:0.(L* 

PRO  fOOL  KM  BASIL  +  2  SPD  30.27.1 

PRO  lOOL  KIT  BASIL  +  2  y2.2  SPD  30.27,03 

DEC/HHS  VM  SPD  24.03.02 

PDP  F-7//litBUG  Vl.O  SPD  30,33.01 

REfiL-ll/llS  Vl.O  SPD  26,22.00 
PRO-iOOL  KIT  F0R1RAN-/7  V5.0  jPD  30. iB'.' 
VAX-ll  BCK  Vl.O  SPD  26.26.0 
HESSAOt  POUltR/VHS  UI.O  SPD  26.i3.'.'l 
hlCKUPUUtK./PflSCAL  V«b  VI, 4  SPD  26.24.00 
MICK'UPUWtP.' PASCAL  VI, b  SPl<  26,24.03 


IVAX/VMS  VAX-ll  DBMS 

IVAX/VMS  ■>AX-.U  HtC/LMS 

*VAX/VHS  C0RAl-6o/VA,\  TO  R3X 

IVA.X/VMS  VAX-ll  f<DE 

♦VAX/VMS  VAX-ll  ADt 

IVAX./Wb  VAX-il  I 

tVAX''V«S  VAX-ll  C 

tVAX/VMS  ItCllV 

tVAX/VttS  ALL-I*.'-!  ORICt  MFHU 

tVAX/VMi:  ALL-iH-1  •JH-ICF.  rtLf^U 

tVAX/VUS  RTtK-n 

IVAX/Vni:  KTLM-11 

IVAX/VMS  CCUjRStUARt  AUTHORING  SYSTEM 

IVrtX/VWS  'MX-U  'itCHEAL(H 

tVAX/VMS  VAX-ll  APL 

tVAX/VMi  PRO  HOST  iO«HUNl'.<iIOM^ 

tVAX'VHS  PRO  TOOL  M;  6ASIC-PLUS-2 

fVAX/VMS  ^-'f'O  !00L  Ml  !■!A'..lC-^■^JS-" 

»VAX7VrtS  VAX-ll  DEL'MMS 

tVAX/VMS  S-OKIRmN  //  DF.BU6)  PDP-ll 

»VAX/VMS  RtAL-ll'Il: 

IVAX.VM'.  ^•P0  lOOL  fll  FOPIRftH-77 

IVAX.'Vttb  VAX-ll  FLi 

IVAX/VMS  fitSSAtt  KOUItk/VfIS 

tVA  ■  /VMb  MlCPOPi'WLR/PASCAL-VHS 

♦  ,'AX.''V«b  (•llK'JP'Ji/iLK'^ASLAL-V^lS 


«UftBt!< 

OF 

FRwt 

Uf.  1  V 

JUL  t'' 

1 

FtF  c-i 

1 

Ftti  y' 

JUL  c" 

JUL  '.''I 

1 

FE.VI  f- 

JUL  8'i 

1 

!-EP  -A 

1 

FEtf  34 

JUL  c'A 

JUL  84 

.'UL  •> 

1 

FEB  yi 

1        't' 


KtD  ■; 

JUL  ^4 

JUL 

Ftp  ?•! 
Jl". 
JUL 
JUL 


Ft(t 


II M 


mm 


INOt,'.  ft  I'AH   NUMPEP 


PAKT 
MtMKR 

LEVEL  VfRSION 


IIILE 

UF 

nAWAL 


AE-XA05B-IE-001  1.1  POLYORAKIX  VI, 1  SPD  26.H.01 

AE-Y155B-IE-001  5.0  F-77  VAX/KSX  V5.0  SPD  26.16.01 

«-V9?lft-rH-001  1.0  PROFESSIONAL  DEV  fOOL  Ml  SPli  40. IV. 00 

AE-Y??2A-TH-001  1,1  PRO  100L  Ml  PASCAL  SPH  40.20.00 


AE-Y995A-TE-001  l.O 

«-YW5C-TE-001  1.1 

AE-Z764A-TH-001  2,1 

•E-ZM7A-TH-001  1,0 

(W-5287C-TC-001  1.4 

AV-5570II-TC- 001  4,0 

W-AC07A-TK-001  2.i 

W-AT45A-TK-001  4.0 

AV-AT45A-TK-001  4.0 

W-DB27<V-TE-001  3,0-3.3 

AV-M27B-TE-001  3,4 

ftV-l»27C-T£-001  3.5 

AM-H28W-TK-001  3,0 

AV-H289C-Tr.-001  3,0 

AV-H430C-TC-001  2,0-2.1 

AV-H633B-TE-001  2,0-2,2 

AV-H633C-1E-001  3,0 

AV-J262A-TE-001  1,1 

AV-J416A-TE-001  1,2 

AV-J416B-TE-001  2.0 

AV-J756A-TC-001  3,0-3.5 

AW-J757A-IE-001  1.3-1.4 


WX-U  ACHS  VI. 0  SPD  20.50.0'v' 

VAX- 11  ACMS  VI. 0  SPIi  25.50.01' 

PRO  TOOL  KIl  COBOL -81  W.l  SPD  40.24.00 

PRO  TK  f-77/IiB6  VI, 0  SPD  40.25.00 

Rill  V4.0  POCKET  GUIDE 

RSX-11«  MINI  REFERENCE 

ADE  REFERENCE  CARD 

a.lSS  POCKET  GUIDE 

BLISS  POCKEI  GUIDE 

VAX-U  PROGRAMMING  CARD 

VAX-ll  F-ROGRAMMING  CARD 

VftX-11  PROGRAMMING  CARD 

BLISS  POwKEI  GUIDE 

BLISS  POCKET  GUIDE 

COBOL-81  POCKEI  GUIDE 

VAX-ll  COBOL  POCKET  GUIDE 

VAX-ll  COBOL  POCKEI  GUIDE 

VAX-ll  FMS  MlNl-REFEKENCE 

VAX-ll  DSM  SUMMARY 

VAX-ll  DSM  'JUMMARY 

EDI  EDI  I  OK  REFERENCE  CARD 

VAX-ll  PL /I  LANGUAGE  bUHrtAP!   LAKH 


NUMBEF 

OPERA! INC 

piv-ODUCT 

OF 

srsiEM 

N'^ME 

FILHE 

I'^IL 

IVAX/yMG 

(•■OL^GRAFIX 

1 

FElf  ':  • 

tVAX/VMS 

FUR  IRAN  ///VAX  10  RSX 

JUL  y.' 

IVAa'  'VMS 

PKU  UE'.'ELO^'ER'^  lOOL  Ml 

JUL  :.■■ 

IVAX/VMS 

PRU  lOOL  Ml  PASCAL 

JUL  ^-i 

IVAX-VMV 

VA»-11  Af'^S  PPODUCI  str 

1 

FEB  ■--" 

IVAX/VM'j 

VAX-ll  ALMS  PRODULl  SEI 

JUL  -'1 

IVAX/VMS 

PRO  lOOL  KIT  COBUL-81 

JUL  H" 

IVAX/VMS 

PRO  HOSl  IK  FUR  IRAN-// 

tiEBUG 

JUL  c4 

tVAX/VMi' 

MICROPOUtF:/PASCAL-VMH 

2 

FEB  v.i 

IVAX/VME 

PCVlii: 

2 

SEP  L'- 

tVAX/VMS 

VAX-li  rtDE 

lUL  8  A 

tVAX/VMS 

'^AX-il  tLISS-li  I'^PLEM 

.AMt 

1 

FLP  L' 

♦VAX/VMS 

VAX-ll  PLIbS-Jj  IMPLtn  LANG 

JUL  y-' 

VAX/VMS 

1 

SEP  :.. 

VAX/VMS 

1 

OCl  Oi 

»VAX/VMS 

1 

FEt  f  J 

VAX /VMS 

VAX-11  ifuI^S-lo  INPLErt 

.ANt 

1 

SE;'  o: 

VAX/VMS 

VAX-n  l(Llbt-i2  IMPLtM 

.AhG 

1 

•iEP  b2 

IVAX/VMS 

PRO  lOOL  KIl  COPOL-yi 

2 

NOV  83 

♦VAX /VMS 

VAX- 11  lUHUL 

1 

.LP  :. 

IVAX/VMS 

VAX-ll  CUEOL 

JUL  :  ■ 

VAX/VMS 

VAX-ll  F1S 

1 

SEP  t: 

Vf«/V«S 

VAX-ll  DSM 

1 

btF'  y 

IVAX/VMS 

VAX-ll  USH 

1 

MAX  f^ 

IVAX/VMS 

1 

'it>-'  ■;. 

»VA),/VMb 

'.'A),-ll  '•■(.'1 

1 

■-'-'•'  ■-'. 

INDtx  Bt  PAK;  NllBtc; 


Jo-nay-iytf" 


PARI 
NUMBER 

REV 
LEVEL     VERSION 


riiLt 

OF 
NANUAL 


OPtRAIING 
SYSIEM 


PROBUCT 
NAML 


AV-K765A-fE-001  1,0  D.A.S.  brUDENl  GUIDt 

AV-i,i22A-TE-001  2.0-2.1  VAX-11  FHS  «IN1  KtFEMNCt  l-OtKtl  ijUlUt 

AV-L341A-TK-M1  2.0-2.2  BASIL  POCKET  REFERENCE  UUIDE 

AV-LMlA-TK-OOl  2.0-2.2  BASIC  POCKEI  KEFEKENCL  bUlUt 


AV-L368A-TE-001  2.0-2.2 
AV-L374A-TE-001  1.0-1.1 
AV-L4yiA-TE-001  1.0-1.4 
AV-L814B-TE-001  2.0 
AM-L815B-TE-001  2.0 
AV-M290A-TE-001  1.0 
AV-N395A-TC-001  1.4-1.5 
AV-M33A-TE-001  1.4 
AV-N548A-TE-001  3,0-3.5 
AV-W552A-TE-001  1.0-1.1 


VAX-ll  FASCAL  LANGUAGE  SU«nAR> 
BEC/CHS  POCKET  F;EFEK>    Lh  iiUlLiE 
INSTALLING  VAX-11  t  SUHWAPF. 
DECNAIL  ACCOUNI  lUORli  KEFERLNtt  im^ 
SYSTEH  MANAGER'S  REFERENCE  CARD 
VAX-n  RGL  SUNMAKY  CARD  FOR  (HE  VIU'S 
NICROPOWER/PASCAL  REFERENCE  CARD 
VAX-n  BASIC  POCKET  GUIIiE 
DIGITAL  STANDARD  RUNOFF  POCKET  GUIDE 
VAX-U  DIBa  LANGUAGE  REFEKENCL  LAHD 


AV-«763A-rE-001  3.1-3.4  VAX-U  FORTRAN  LANGUAGE  SUMMARY 

AV-IW46P-TK-001  1.0  HDE/T-11  COMMAND  REFERENCE  CARD 

AV-My07A-TE-001  1.1-2.1  VAX-U  DYJ::  PROGRAMMINC'  REFERENCE  CARD 

AV-MW7A-TE-001  1.0  DECALC  REFERENCE  CARD 

AV-N014A-TE-001  1.2-1.4  VAX-U  DBMS  UlILITITES  POCKEl  GUIDE 

AV-H015A-TE-001  1.2-1.4  VAX-U  DBMS  DDL  POCKEl  GUIDt 

AV-N016A-TE-001  1,2-1,4  VAX-U  DBMS  DML  POCKET  GUIDE 

AV-N193A-TE~001  1.2-1,3  VAX-U  DBMS  FDML  POCKEl  GUIDE 

AV-N385A-rE-001  2.0  BtCMIAL  DIRECTORY 

AV-N460A-TE-001  1.0-1.1  (DMS  OPERATOR'S  CARD 

AV-H674B-TE-001  1,2  ALL-IN-I  READ  ME  FIRST 

WhN804A-TE-001  2.0-2,1  PSI  NSI  PSS  CARD 


tVAX/i'MS  COURSEWARE  AUTHORING  SrSTEN 

rVAX/VMb  WX-U  t-MS 

IVAX/VMS  I'RJ  lOOL  Ml  tfA'.;K-PLi)S-2 

IVAXA'MS  VAX-U  DASIC 

»VAX/V«S  VAX-11  PhSCAL 

IVAX/i.'MS  %X"11  DEC /CMS 

IVAX/VrtS  '.'A/-!l  C 

»Vft;,/VMS  '^AX-ii   liECMAlL 

»VAx/VMS  VAX-U  DECMAIL 

IVAX/VMS  VAK-U  REGIS  GRAPHICS  LIBRARY 

«VAX''VMS  MICRUPO«EK/!-ASCAl  -VMS 

VAX/ VMS  VAX-U  t<ASlL 

IVA;.,  VMS 

VAX/VMS  VAX-U  lilBOL 

tVAX/VMS  vV;X-»i  FORTRAN 

«VAX/VM£  VAX-U  "^DE 

iVA/./^MS  VA\-ii  bn:: 

HVAX/VMS  WX-ll   LfECALC 

*VAX/VMS  VA'  l:  DBMS 

IVAX/VMS  VAX-U   L'bMS 

tVAX/VMS  VA-   U  DBMS 

«VAX/VMS  VAX-U  UfMS 

IVAX/VMS  Vfti,-U  ULi.MU'.'.. 

IVAX/VMS  VAX-U    I  DMS 

IVAX/VMS  Al,-[N  1  0,"^ICE  MENU 

IVAX/VMS  VAX-U  VSI 


NUMBER 

Cf 

FllHE 

WW 

• 

HAr  'C: 

1 
* 

MAY  -i'!- 

2 

MAY  t; 

2 

MAf  ez. 

mix  BT  PARI  NWBhk 


J0-nsv-l''84 


PART 
HUNKR 

REV 
LEVtL  VERSION 


HlLt 

OF 

nAflUAL 


AV-N805A-rE-00i  2.0  PSI  NSl  [lAIANtF-l  CARD 

AV-H805B-TE-001  2.1  PSl  MSI  UAIANtl-l  LARIi 

AV-NC06A-Tt-001  2.0  PSI  NSI  TRAN8PAC  CARD 

AV-H804B-TE-001  2,1  PSI  NSl  IKANSPAtt  CARD 


AV-i»807A-TE-001  2,0 
<W-»(807B-1E-001  2.1 
AV-WOW-TE-001  2.0-2.1 
AVHWWft-TE-001  2.0-2.1 
AV-P120A-TE-001  l.O-l.l 
AV-P378A-TE-001  1,0 
AV-P428A-TE-001  1.0 
AV-P46AA-TE-001  1.0-1.1 
<W-P467A-TE-C01  1.0 
<W-P447B-TE-001  1.1 
<W-P549A-TE-001  l.O-l.l 
AM-P864A-TE-001  2.0-2.1 


PSI  NSI  TtLtNtI  CARD 
PSI  NSI  TELENET  CARD 
PSI  NSI  DAftXP  CARD 
PSI  HOST  BASED  PAD  CARD 
VAX- 11  DEC/HMS  SUHNAPY  CARD 
VAX-U  KHS-11-BD'HE  X.Jb  VI. 0  REL  NOTES 
VAX- 11  DECOK  PROGRArtfIEK  RLFtRtNCt  CARD 
VAX-11  [DHS  QUICR  RtfEPtNlt  tUll't 
BEFORE  rOO  INSTALL  VAX-11   fD«S 
VAX-11  TDMS  BEFORE  YOU  INSTALL 
VAX-li  TDNS  FORM  DEFIN6RS  CARD 
VAX-11  DAlATRitVE  POCKEl  GUIDE 


*V-U064A-TC-001  1.0  DECGRAPH  REFERENCE  CARD 

AV-U067A-T|f-001  1.6  DIBOL-83  lAWjUAOE  REFERENCE  CARD 


«V-V508A-TE-001  2.0 
AW-«2?5A-TE-001  1.0 
flV-X696A-IE-001  1.0 
AV-Z75BA-TE-001  1.0 

W-Z779A-TE-001  1.3 
EH-81046-78-001  1.5 
EH-S1046-78-00r  4.0 


lECll-V  V2.0  RELEASE  NOfES 
VAX-il  PCL  VI. 0  READ  rtE  FlRbl 
VAX-11  ItCbLlDE  KEYPAD  REI-E*ENCE  CARD 
VAX-11  BtP  RELEASE  NOILS 

ALL-IN-1  READ  HE  FIRST 
PDP-11  FRObRArtMlNC  CARD 
POP-ll  PR06RA«HINiJ  CARD 


UPEKAfINC 
i^TSlErt 

•^•RODlICI 
flAME 

tlUMBLR 
OF 

FICHE         L'AIL 

V(SX/VHS 

VA.X-11 

PSI 

1           OC:    i: 

IVAX/VMS 

VAX- 11 

PSI 

1           NOV  i'i 

VAX/V»(S 

VAX-11 

PSI 

1          GCl  8. 

»VAX/V«S 

VAX-11 

PSI 

1          NOV  t 

VAX/VNS 

VAX-11 

PSI 

1          Oil  V 

tVAX/V«S 

VAX-11 

PSI 

1          NfiV  Si 

IVAX/VHS 

VAX-11 

PSI 

1          UUl  83 

IVAX.'VMS 

VAX-11 

PSI 

1          OCT  fi 

IVAX/VMS 

VAX-n 

DEL/MMS 

1          JUNE  ^i 

» VAX /VMS 

VA.K-ll 

r.MS  X.25  LINK 

1           ftAK  :- 

IVAX/VMS 

VAX-U 

DECOR 

1          FEB  ;:  ■ 

IVAX/VNS 

VAX- 11 

IDMI 

1           JUN  fi 

VAX/VMS 

VAX-11 

iDMS 

!           JUN  8: 

IVAX/VMS 

VA>-il 

IDMS 

1          Oil  b'. 

IVAX/VMS 

VAX-11 

•DtlS 

1           JUN  I' 

IVAX/VMS 

VAX-il 

DAIAIRIEVE 

1           OCt   :• 

IVAX/VMS 

VAX-11 

DECGKAPH 

NOV    ;. 

♦VAX/VMS 

PRO  iUUL  Ml  iilBOL 

i          fLB  B'< 

IVAX/VMS 

lECllV 

JUL  84 

♦VAX/ VMS 

VAX-11 

KCL 

i           Flf  c^ 

IVA.VVM':. 

VAj-11 

Dt'.  Slice 

1           FEt:  I'- 

IVAX/VMS 

VAX-11 

HCP 

JUL  •:' 

IVrtX/VMb 

•UL-IN 

-1  LtfFICE  »1LNU 

JUL  S- 

iVA>,.",'MS 

nlCROPUUEK/PASCAL-VMS 

JUL  'i-' 

IVAX/VMS 

RJX-U 

ul 

1          SEF  ■ . 

INDtX  BY  THE  fITLE■■0^-IHt-^^NUAL 


Peae  1 


TITLE 
OF 

MANUAL 


PART 

NUHPER 

RtV 
LEVEL 


VER'iRiN 


W.'tUCT 


HUH1<EH 
SYSHM      HLHE        HA" 


3270  TERWNAL  ENUU^OR  KEYBOARD  LAYCHJl 

A&KNDUn  TO  SPD 

ADDENDUM  TO  SPD 

ADDENDUM  TO  SPD 

ADOCNDUK  TO  SPD 

ANENDUH  TO  SPD 

BASIC  ON  RSX-llH/N-PLUS  SYSTEMS  (UPDtl  IS  »2)     AA-L.yBA-TC-002  2.2 

BASIC  ON  RSX-llM/»Hn.US  SYSTEMS  (UPDtl)  AA-L338A-1C-001  2.1 


AV-P075A-Tt-001  3.0 

AE-l!lt27A-lK-001  1.0 

AE-BB27A-rK-001  1.0 

AE-IIII2VA-1K-001  3.1 

AE-DBJ/A-FK-OOl  1.2 

AE-BB27A-IK-001  1.3 


BASIC  ON  RSX-llM/M-PLUS  SYSTEMS  (UPDtl) 
BASIC  ON  RSX-llM/M-PLUS  SYSTEMS  (IfPDtl) 

BASIC  P3CKET  ftEFE.tENCE  GUIDE 
BASIC  POCKET  REFERENCE  I>U1[C 
BASIC  REFERENCE  MANUAL 
BASIC  INFERENCE  MANUAL 
BASIC  REFERENCE  MANUAL  (UPD  ti) 
BASIC  iSFERENCE  MANUAL  (UPDtl) 


AA-L338A-rC-001  2>\ 
ftA-L338A-!C-002  2.2 


RSX  IIM  3271  PROroCOL  EWLAFOF  TRSX 

COMM  lOf-UUP  IRSX 

COMfl  lOP-BZ  tFSy. 

DX/UM  IRSr 

LABGRArUKY  SUBRLUriNc  ^'AlKAGE  IRSX 

SSP-ll  «Rsy. 

BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-llM/M-PLUS  IRSX 

BASK-HUS-2  hUR  Kt'-lld/n-HUS  «RSX 

PROt-'LySIONAL   lOUL  fV   BASIC-PLUS-2  tRS>: 

PRUtt'JbiUNAL    IW.  K!l   !::ASK-PLUS-2  iRSX 


AV-L34iA-rK-00l  2.0-2.2  RASIi;-PLUS~2  (OK  RSX-U^''*-PUJS  *PSX 

AV-L341A-TK-001  .'.0-2.2  PROFESSIONAL  tOOl  Ml  i(ASlC-PLI.lS-2  IRCX 

AA-L334A-rK-001  2.0-2.:  HA>iiL'-PLUS-2  FOR  RSX-llfl/M-in.US  IRSX 

AA-L334ft-ll<,-001  2.0-2.!  PRUPLSSIUNAL   lOOL  '<:il   tiASlC-PLUt-2  IRSX 

AA-L334A-rR-0C2  2.2  M<0FKS10NAL  TOUL  KM  MSIC-PLUS-2  IPS). 

AA-L334A-TK-002  2.2  BASIC-PLUS-2  FOR  KSX-ilM/M-PLl!S  »RSX 


AA-L33bA-lK-002 


BASIC  USER'S  GUIDE 

BASIC  USER'S  GlIIK 

BASIC  USER'S  GUIDE  (UPOtl) 

BASIC  USER'S  6UIDE  (UPDtl) 

BASICt2  RSX-llM/M-PLUS  INSTL  GDt/REL  MOIES        AA-0158h-rC-001  2.1 

BA8IC4?  RSX-llM/M-PLUS  IMSTL  GDE/REL  HOItS        AA-OlbBF-lt-yOl  2.2 

BASIC-PLUS-2  DOOMNIAIION  SUF-PLLdENI 

BASlC-PLUS-2  tiOCUMEMlATlOM  SUPPLtnEMT 


AA-L33bA-r^-001  2.0-2.1     BASIC-PLUS-:  FOR  RSr, ■■:i«/H-PLUS  IRSX 

AA-L33bA-TK-001  2.0-2,1     PKUFtSSlONAL  iOOL  Kll   t<ASIC-PLUS-2  IRS) 

AA-L335A-rK-002  2.2  BASIC-PLUS-L  FOR  RSX-llh/M-PLUS  IRS): 

f'KOlhSSlONAL  ;00L  rH   fASR-ii'.'S-.'  IRS» 

[<ASI';-PLUb-2  FOR  R'JX-llM/M-PLUS  IRSX 

PASlC-PLUS-2  FUR  RSX-llM/M-PLUS  rRSX 

PROFESSIONAL  iOUL  I'll   BASIL  PLUS-'i  IPSn 

PPU4.SS1UNAL  lOOLFM  tiASlC-PLUS-:  IRSX 


AA-Pl02B-fK-001   2.1 
AA-P102C-IK-001  2,2 


1 

APP  ': 

1 

(1AY  -JJ 

JUL  L^ 

JUL  b:< 

JU.  8-' 

JUL  .'4 

3 

hAT  84 

3 

JAN  S4 

1 

JAN  G'l 

JUL  L:4 

- 

APK  8' 

1 

APR  ■,;• 

6 

APR  8; 

f 

ilPK  H? 

JUL  t:i 

t 

MAY  ;1 

X 

APR  i.'.i. 

3 

APR  SJ 

3 

MAY  :j- 

JUL  ii 

I 

J{^H   •-• 

1 

I'AY  :■■' 

1 

j^pl 

! 

MAY  .' 

iNDtx  Kt  fHh  r^Lt-a^-(Ht-f1A«uftL 


IliLE 

OF 

MANUAL 

BASIC-aUS-2  V2.1  SPD  14.11.8 

MSlC-PLUS-'2  V2.2  SPD  H.11.10 

KP  USER'C  GUIDE 

K>'  VI. 0  RELEASE  MOTES 

BCP  VI ,0  SPD  14.72.0 

BEFORE  YOU  INSTALL  PWS-ll  V2.1 


KAki 
HUnBER 

REV 
LEVEL 


VLKl-ilUN 


NUMBtP 

WJDUCI 

OPERA  1  If b   OF 

nflnt 

SY'iltH  niHt 

UA 

Af.-J197i-rC-001  2,1 
AE-JlV/K-TC-OOl  2,1 
AA-N269B-TK-001  1,0 
AV-N2?CP-Tt-001  !,0 
At-N202A-1i;-00l  1.0 
W-P666A-1C-001  IM 


CHRll/CHVll  SOFTWARE  DRIVER  REFERENCE  HANUAL  AA-N061A-TL-001  1.0 

CMRli/CJWll  SPfTUARE  DRIVER  REFERENCE  rtANUAL  AA-NOiiB-IL-001  i.O 

CMRll/CNVll  SOFTWARE  DRIVER  RELEASE  NOTES  AV-NOSSA-FL-OOl  1.0 

C«11/C«V11  SOFTWARE  DRIVER  USER'i  tUlUE  AA-NOiOB-IC-OOl  i.O 


CNRU/CHVll  SOFTWARE  DRIVER  USERS  GUIDE 

CI«n/CWll  V3.0  SPD  14,76,01 

COBOL-81  LANGUAGE  REFERENCE  NA.'tUAL 

COML-Ot  LAN6UA6E  REFERENCE  MANUAL 

CCIOL-81  PUCKET  GUIDE 

COnL-81  POCKET  6UII€ 

COML-81  RSX  V2.0  SPD  14.26,03 

com  lOP-DUP  PROORANNER'S  HANUAL 

Vm  lOP-DUP  RELEASE  NOTES  (INCLUDES  UPDtU 

OWN  lOP-DUP  VI, 0  SPD  10.12.2 

CONN  lOP-DZ  PROGRAHHER  S  MANUAL 

C0««  I0P-D7  RELEASE  NOTES  (INCLUDES  UPDti) 

CONH  iOP-DZ  VI. 0  SPD  10.11,2 

COkAL-66  UN6UA6E  REFERENCE  MANUAL 

CORAL-66  V4.0  SPD  14.56,10 
CORE  6RAPHICS  LIBRARY  tlANUAL 


BASIC-PLUS-2  FOR  RSX-lltt/N-PLUS 


»RS,< 


AA-N060A-TC-001  1.0 
AE-N059B-IC-001  i.O 
AA-J434B-TC-001  2.0 
AA-J434B-rC-001  2.1 
AV-H630C-T:-001  2.0 
AV-H630C-TC-001  2.1 
AE-'^'O.'/E-rC-OOl  2.0 
AA-b670A-iC-001  1,0 
AA-[i367A-rC-001  1.0 
AE-H121C-TL-001  1.0 
AA-5127A-TC-001  1.0 
AA-Di68A-IC-001  1.0 
At-IilJ2L>IL-O0t  1.0 
AA-niUC-IK-OOl  1.0 

At-iiSOI-tC-OOl  4.0  CURAL-6(^ 

AA-N61VA-fK-'j01  1.0 


Ftfc 


BASlf-HUS-2  FOR  RSX- 

il.l/rt-PLUS 

tRSX 

1 

HAY  B4 

BCP 

«PSX 

2 

1  hi<  :.'■! 

BCP 

tRSX 

1 

APR  a.' 

BCP 

tRSX 

1 

FfB  IJJ 

[iBHS-ll 

tRSX 

1 

APP  ':l 

CHRll/CMVU 

iOt-  IWARL 

HKIVER 

RSX 

1 

APR  V. 

ChPll/CrtVll 

sOUMAPL 

ItRlVLF: 

»RSX 

1 

FtB  t^ 

CMRll 'Civil 

V)\ '  WAPt 

DRIVER 

PSX 

1 

APV  8i 

CHRll/CHVll 

50FI«ARt  DRIVER 

tRSX 

1 

FEB  -c^ 

CHKll/CHVll 

SOF  rUAPt 
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POP-U  FORTRAN-;;  USER'S  GUIDE  AA-yi94A-rK-001  t.O 

PDP-n  F0RTRAN-;7;i»EBUG  USER'S  uUIDE  AA-V197A-1K-001  1.0 


PDP-ll  F0RTRAN-;7/RSX  V5.0  SPD  14.31.06 
PDP-11  F0RlRAN-7;/RSX  Vb.O  SPD  '4,31.07 
PDF-ll  ?1ACR0-11  LANGU.AGL  REK  MANUAL 
PDP-11  MACRO-11  LANGUAGF  REFERENCE  MANUAL 


AE-J13VG-rc-001  5.0 
AL-jri9H-TC-00l  'j,0 
AA-V027A-rL-00l  4.1 
AA-M02'A-fC-(i01  J.  I 


PPOLiOtf 
NAME 

OPERA ,  INtj 

srsEM 

NUMttK 

:iF 
HIHE 

I'Ajt 

UBSthVEK 

RSX 

3 

APR  ;• 

OUSEhVEK 

IRSX 

3 

FLB  'li' 

OBSERVER 

»RSX 

1 

^.^r  y.! 

riECNEl-n»1 

IRSX 

FEB  f- 

[ttCNEI-HM 

t-JSX 

0 

fiAf  I?- 

DElNET-llM 

IRSX 

MAY  t'- 

PKUrtSSIONAL  HU'il    lUOL  KIT 

tRSX 

4 

f-l'r    (■ 

PkOFtSSlUNAL  HOST    I'JUL  "U 

IRSX 

.'"L  t" 

PIip-11  I'JBUL 

«RSX 

1 

SEP  t2 

PUP- 11  LUtUL 

IRSX 

6 

SEP  V- 

POP- 11  '.OBOL 

IRSX 

1 

Hi'  d> 

CGRAL-66 

r^sx 

1 

m-'  ._ 

PRUftssio^AL  root  Ml  ^or^■rpAH-/'/ 

tRSX 

3 

FEB  (J4 

FOR"!  KAN  IV/RSX 

IRSX 

JAN  i<i 

FORrRAN-'/  L'LBUG-  PDP-ll 

»RSX 

1 

l-tl  'ii" 

'UPlPAN-/;/KSX!  PDP-n 

IF.'SX 

1 

JAN  b' 

FOKrPAK-;//PS>.  FDP-11 

»K'SX 

1 

u 

^EiI  f 

FLiPiRAN-;//RSX.  PUP-ll 

IRSX 

-» 

Ftf  b 

PROILbSlUNAL   lUOL  W   FOMRAN-;/ 

IRSX 

T 

FEB  ei 

FORIPAN-/y/RSX,  PUP-ll 

IRSX 

FLF  c-: 

PKOI-t'iblONAL   mUL  K[:   HJpfRAN-;? 

ll'SX 

-I 

IL::    • 

FUklKAN-/;  UbHUt?   PUP-ll 

IRS> 

•> 

i. 

JAN  I' 

FOF;TRAN-;;''k"jX..  FLir-U 

tW^Ji 

1 

l-Lt  -: 

f OR (HAN- ///RSX.  PUP-ll 

IKSX 

1 

MAY  b 

R'JX  IIM 

IRSX 

-I 

mi'  J 

PSV-llrt-PlM': 


iU'..i 


INrtX  Bt   THt  firLt-Ot--rHt-«fiNUAL 


rj-Jurrl9«t 


TIILE 

OF 
HANUAL 

PDP-11  HACRO-U  LAWUAGt  REFERENl't  MANUAL 
PDP-ll  HACRO-11  LANGUAGE  REFERtNCE  MANUAL 
PDP-11  HICfWKOHPUTER  INTERFACES  HANDBOUK 
PDP-11  PASCAL  INSTALLATlOf^  GUE/REL  NOTE'.: 

POP-11  PASCAL  INSTALLATION  GDE/REL  NUTES 
PDP-11  PASCAL  LANGUAGE  REF  MANUAL  (UPHtl) 
PDP-11  PASCAL  LANGUAGE  REFERENCE  NANUAL 
PDP-11  PASCAL  USER'S  GUIDE 
PDP-11  PASCAL  USER'S  GUIDE  (UPDtl) 
PDP-11  PASCAL/KSX  yi.l  SPD  14.18.02 

PDP-11  PASCAL/RSX  VI. 1  SPD  14.18.03 
PDP-11  PTOHHAilMING  CARD 
PDP-11  PROGRAmiM)  CARD 
PDP-11  PM6RAmiN6  CARD 

PDPU  COSOL  LAM6  REF  HANUAL  (UPDtl  I  *2} 
PDPll  KEYPAD  EDITOR  REFERENCE  CARD 

PDPll  KEYPAD  EDITOR  RELEASE  NOTES 
PDPll  KEYPAD  EDITOR  USER'S  GDE  (UFDtl) 

PDPll  SORT  REFERENCE  MANUAL  (UPDATE  »? ) 

PLXY-ll  USER'S  GUIDE 

PlXY-ll  VI. 1  USER'S  GUIDE 

PLXY-U  VI. 3  SPD  14,39.01 

PRO  HOST  IK  F-77  I6/D0C  SUPL 

PRO  TOOL  KIT  BASIC  +  2  INSTL  GDE/REL  NTS 

PRO  TOOt.  KIT  BASIC-PLUS-2  V2.2  SPD  30.27.01 
PRO  TOOL  KIT  C0W)L-81  INSTL  GHE/UIJi;  SUPL 


PART 
NUMBER 

REM 
LEVEL  VERSION 


nu^BER 


PKODUn 
NAME 


AA-V0.'7A-ri-001  4.1  p<^,:  lis 

AA-V02/A-TC-001   1.0  PROFEIBIUNAL  HOSI    !UOL  Kil 

t"B-2il44-18-001   1.1-1.2  KS/,  Utt  H   ENHANl-  n.b  FIJK  MINC 

AA-:ie/'A-TC-00:i   1.0  PASLAL/RSX>  Pl'P-il 


AA-M877B-H:-001  1.1 
AA-M87'jA-1L-002  1,1 
AA-M875A-rC-001  1.0 
AA-M876A-1C-001  1.0 
AA-M876A-TC-002  l.l 
AE-N9r7L-IL-001   1.1 

AE-N917D-TC-001  1  1 
EH-S1046-7B-001  4.1 
EH-S1046-78-001  2,1 
EH-S1046-78-001  4.1 

AA-1749E-TC-001  4.4 
Ay-H854A-TL-001  1.0 

AA-J692A-TC-001  l.O 
AA-H85iA-TC-001  1.0 

AA-i341L-TC-001  2.0 

AA-J535B-TK-001  l.i 

AA-J535A-TK-001  M 

AE-K797B-li;-001  l.i 

ftA-R3>7B-TK-O01  5.0 

AA-P104B-1K-001  2.1 

AE-P4'J0B-TK-O01  2.2 

AA-r28bA  IH-001  2.1 


PASCAL 'RSX»  PDF- 11 

PAiiCAL/KSyi  PUP- 13 

PASCAL/RSX.  PDPll 

PASCAL /P'oX-  PDP-ll 

PASCAL/RSX  J  PI'PU 

PASCAL/KSX,  Plip-U 

PASCAL/RSX.  PDP-ll 

RSX-llM 
RSX-llM-PLUS 
RSX-llS 

PTiP-11  COBOL 
FnS-il/RSX 

FMS-11/RSX 

FMS-11/RSX 

SOR^-11 

PLXMlrt 

PLXi-llM 

PIXMIH 

PROKESHIUNAL  lOOL  KIl   fORfKAN-?/ 

PK'UFLSSlOrtftL  iL'Ol  Ml   l'ASll-KLUb-2 

PPOI-E'iSIONAL   :UOL  KI'   BA'ilC-PLUS-2 

PKOFESSIUHAL  lOOL  KM  uUBOL-bl 


U'-ERAMNlj 
SYSIEM      ^ 

IRSX 

IRSX 

IRSX 

RSX 

IRSX 

IRSX 

RSX 

KSX 

»I.'SX 

»RSX 

«RSX 
IRSX 
IRSX 
tRSX 

»RS< 
»RSX 

tRSX 

fRSX 

*RSX 
IRSX 
IRSX 
IRSX 
IRSX 
IRSX 

IRS^ 
IRSX 


TITLE 
OF 

MAMIAI 

nnrTUnL 

PRO  TOOL  KIT  FORTRAH-77  V5.0  SPD  30.38.01 
PRO  TOOL  KIT  FORTRAN- 7//DB6  Ib/UOC  iUPL 


miX   BT  mt  lirLt-OF-fHt-MNUAL 


PART 
MUMHER 

RtV 
LEVEL 


1D-Jijn-I*ij« 


PKUHUC  f 
NAME 


yEkbiON 

AE-U567B-TK-001  ti.O     PROKESSIONAL  (OUL  M!  'OKIRAN-'' 
AA-2384A-TK-001  1.0     PRO  (OIH.  KIT  FORlkAN-//  I^B6 


PRO  TOOL  KIT  F0RTRAN-77/DB6  VI, 0  SPD  40. 2b. 00  AE-Z847A-TH-001  1.0 

PRO  TOOL  KIT  INSTL  6K/Rf.L  NTS  AA-N616li-IK-001  1.0 

PRO  TOOL  KIT  MESSAGE  MANUAL  AA-ZMljA-Th-OOl  1.6 

PRO  TOOL  KIT  PASCAL  INSTL/REL  NOTES        AA-R759B-TK-001  1.1 

PRO  TOOL  KIT  PASCAL  LAHGUAGt  REFfcRENCt  MANUAL  AA-U047A-rK-001  M 

PRO  TOOL  KIT  PASCAL  USER'S  GUIDE  AA-U046A-1K-001  i.l 


PRO  TOOL  KIT  PASCAL  VI. 1  SPD  40.20.00 
PRO/FHS-n  DOCUMENTATION  SUPPLEMENT 


AE-r992A-TH-001  1.1 
AA-P103II-1K-001  1.0 


PRO/RHS-11  MACRO  PR06R^-»<MER'S  GUIDE        AA-P09?A-TK-001  1.0 

PRO/RHS-ii:  AN  INTRODUCTION             AA-P098A-TK-001  1.0 

PRO/TOOL  KIT  COMMAND  LANG/UTILITIES  MANUAL   AA-XV12A-TH-001  1.0 

PRO/TOOL  KIT  DOCUMENATIOM  DIRECTORY        AA-XVlOA-IH-001  1.0 

PRO/TOOL  KIT  INSTALLATION  GDE/RELEASE  NOTES   AA-XVUA-rH-OOl  1.0 

PROFESSIONAL  HOST  COMM  INSTL  PROLEUURES     AA-P412MK-001  l.b 

PROFESSIONAL  HOST  COMM  If^SfL  PROCEDURES     AA-P4i2C-IK-001  1.7 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  DlltCL  LANG  REF  MANUAL   AA-P044A-TK-001  1.0 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  DIBOL  REL  NTS/INSTL  DE  AA-P045A-rK-001  1.0 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  DIBOL  REL  HTS/IKSTL  bDE  AA-P045L-(K-001  1.6 

PROFESSlOlttL  TOOL  KIT  DIBOL  USER'S  GUIHE     AA-P043A-fK-O01  1.0 

PROFESSIONAL  TOOL  KIT  DIBOL  USER'S  GUIDE     AA-P043C-]r.-001  i.6 


PROVUE  OFFLINE  PICTURE  SYSTEM  MANUiJL 
PROVUE  ONLINE  PICTURE  SYSTEM  MANUAL 
PKOVUE  PROC^IAMMING  GUIDE 
PRDVtS  SYSTEM  BUILD  MANUAL 


AA-M024f(-IK-O0i  2.0 

AA-M025B-1K-001  2.0 

AA-M026P-rK-001  2,Q 

AA-MO.'2B-IK-001  J.O 


PRO  lOOL  MT  FORTRAN-?/  M, 

PROfLSSlONAL  HOSI  lUOL  MI 

PKOFESSiONIL  lOOL  Kli  IIBOL 

PROFESSIONAL  100L  KI!  rASCAL 

PRUFtS'JlONAL  lOOL  KII  PASCAL 

PKOFLSblONAL  lOUL  Ml  PASLAL 

PROFESS lUNAL  TOOL  KIF  PASCAL 

PRUFLSSIUNAL  HOST  I  OUL  MT 

PROFESSIONAL  HOSI  FOOL  Ki: 

PkUFLSSIONAL  HOS(  lOOL  Ml 

PROl-LfSIONAL  HOSI  TOOL  Ml 

PROFESS lUNAL  HOST  IDOL  Ml 

PROFESSIONAL  HOST  TOOL  KIT 

PROFfcSSlUNAL  HOST  COMMUNICATIONS 

PROFtSSIONAL  HUSi"  LOrtrtUNlCAHONb 

PPUKSSlUNftL  lUOL  Ml  DIBOL 

PROFFSSIONAL  lOOL  Ml  LiIPOL 

PROFLSSIONAL  lOUL  KIl  IHM 

PROFESS fONAL  TUOL  Mi  L'lFOL 

PROFESSIONAL  I'JUL  Kll  I'ltiOL 

RSX  ll'PPOVUL 
PSX  li/PKOVUt 
RSX  U/KKO'.'Ut 
RSX  11 /PROWL 


OPERA  UNO 
SYSIEM 

NUMBE^ 

0' 
FILHE 

HA". 

»RSX 

1 

MAi  V- 

IRSX 

1 

MAY  S^ 

♦■^sx 

JUL  ■" 

KSX 

1 

JAN  y^ 

»RSX 

1 

rtii  81 

»Rsy 

MAY  8-1 

tRSX 

2 

JAN  8» 

IRSX 

'' 

JAN  c-> 

WSX 

JUL  8" 

«RSX 

1 

JAN  ■.■■■ 

IRSX 

0 

APP  C- 

»RSX 

I 

APR  83 

»RS/ 

JUL  84 

IRSX 

JUL  c4 

IRSX 

JLL  V- 

IRSX 

JAN  B4 

IRSr. 

Hfi.  I'l 

KSX 

APR  b: 

RSX 

APR  8: 

}'6X 

iAT  i;4 

H'SX 

APR  y  1 

IRSX 

MAY  t.i 

IRS,', 

m  ■■- 

«RSX 

.'AN  .'• 

IRSX 

JAN  8' 

IRSX 

JAN  t:- 

INDEX  Br  mt  lITLt-Of-rHt-fiANUAL 


?^ie  10 


TITLE 
OF 

PfiOVUE  STSTEH  (MNAGER'S  GUIDE 

PMMC  TEMBtAL  USER'b  GUIDE 

PROVUE  UTILITY  GUIDE 

PftOgUE  V2»0  RELEASE  NOTES 

PROVUE  V2.0  SPD  14.33.1 

REM.-11  PROGRMWERS  REFERENCE  MANUAL  ERRATA 

REALllH/NNC  FORTTRAN  PROG  REF  HAN  (UPD*1>2) 

RELEASF.  NOTES  FOR  R6L-11 

RELEASE  NOTES  FOR  RGL-11 

RELEASE  MOTES  FOR  RSX-llN/FEP  AND  FRP 

ROL-11  INSTALLATION  GUIDE 

Ra-li  PROSRMWER'S  REFERENCE  HANUAL 

RQL-ll  VI, 1  SPD  H.62.04 
R6L-11  VI. 1  SPD  14.62.3 
R6L/11  PROGRAHHER'S  REFERENCE  HMAiAL 
R6L/n  PROORAmfERS  REFERENCE  H^NUAL  ERRATA 
RJE/HASP  WORKSTATION  INSTALLATION  GUIDE 
RJETHASP  WORKSTATION  OPERATOR'S  GUIDE 
RHS-11  PROGRANNERS  MANUAL 
RM5-n  PROeftAMERS  MANUAL 

RHS-U  USER'S  GUIDE 
filB-n  USER'S  GUIDE 

RHS-11  UTILITIES 
RHS-n  UTILITIES  MANUAL 
RNS-li:  AN  INTRODUCTION 
RMS-n:  AN  INTRODUCTIW 


PART 

NUHtEK 

Himih 

REV 

PWPUCT 

OPERA iING 

Of 

LEVEL             VERSION 

NAMt 

SYS1EM 

FllHt 

liAIL 

AA-M021B-TK-001  2.0 

PB'',  U/PKWUE 

tRSX 

JAN  H 

AA-rtO:'iB-TK-001  2.0 

RSX  ll/PPOVUE 

IRSX 

JAN  tJ4 

flA-M027B-TK-001  2.0 

RSX  11 /PROVUE 

»RSX 

JAN  8- 

AA-M089EI-TK-001  2.0 

RbX  U/PPOVUE 

»RSX 

JAN  •d4 

AE-N271B-II-001  2.0 

R'i>  11/PRUVUE 

tRSX 

FEB  81 

AV-V187A-Tt-001  1.2 

RSX  IIH  F  ENHANC  PK6  fUR 

rtlNC 

»KSX 

JUL  B4 

AA-D431C-TL-001  1.1-1.2 

RSX  Uh  F  ENHANL  PKG  FOR  I1INC 

IRS!< 

APR  83 

AA-H839A-rC-001  1.1 

R6L-11 

RSX 

m:  ai 

AA-M839t(-TC-001  1.1 

RGL-Il 

»RSX 

Fa<  84 

AA-H05bli-lC-001  1.2 

RSX  IIM  F  ENHANC  PKG  FOR  rtINC 

»PSX 

JAN  84 

AA-M83BA-TL-001  1.1 

RGL-U 

»RSX 

APK  ^3 

AA-M837A-TC-001   1.1 

RGL-ll 

»RSX 

APR  ■:'' 

AE-M802E-TC-001  1.1 

RGL-11 

IRSX 

Mp!    ;■< 

AE-rt802D-Tt-001  1.1 

RGL-ll 

IRSX 

FEB  6^ 

AA-M837A-TC-O01  1,1-1.2 

RS):  llh  F  ENHANC  PKli  FOR  HINC 

»RSX 

APR  83 

AV-V185A-TC-001  1.2 

RSX  UH  F  tWANC  PKG  FOR  MING 

♦RSX 

JrtN  84 

AA-J426C-fC-00l  1,1 

RSX  llh  lAb  KJE/HASP 

»RSX 

SEP  82 

AA-5427C-TC-001  1.1 

RSX  IIH  IAS  KJE/HASP 

IRSX 

SEP  a: 

AA-L668A-IC-001  4.1 

RSX-Uh 

tRSX 

NOV  SZ 

AA-L6iBA-lC-001  2.1 

RSX-UM-PLUS 

»RS< 

HL'V  y: 

AA-L669A-rc-001  4.1 

RSX-UM 

*I<SX 

NOV  8: 

AA-L66yA-IC-001  2,1 

RSX-llM-PLOS 

«RSX 

m->  83 

AA-L6/0A-TC-OO1  2.1 

RSX-llH-PLUS 

«RSX 

NOV  / 

AA-L670A-1C-001  4.1 

RSX-llM 

*RSX 

NOV  83 

AA-L482A-It-001  4.1 

RSX-llrt 

UPSH 

NOV  83 

AA-L6b2A-IC-y01  2.1 

RSX-llrt-PLUS 

IRSX 

NOV  i. 

INDtX  BY  m   fULt-Of-THt-HANUAI. 


Ib-Jun-lWl 
ftSe  il 


TIILE 

OF 

MMUAL 

RSX  UN  SNA  PE  VI. 1  SPD  14.04.1 

RSX  DECNET  6UIDE  10  USER  UTILIIIES 

RSX  DECNET  GUIDE  TO  USER  UflLlTIES 


PART 

RtV  PRODUCT 

LEVEL      VEKtlON  NArtt 

AE-J512C-TC-001  1.1     RSX  lift  yNA  PE 

AA-H223B-IC-O01  i.l     DtLHtl-ll« 

AA-H223C-1C-001  4.0     OtCNtl-UM 


RSX  DECNET  NtflWRK  GEN  AND  INSTALLATION  GUI  HE  AA-H22bC-(C-001  4.0 


RSX  DECNET  NETUORK  GEN  AND  INSTL  GUIDE 

RSX  DECNET  P0ST-IN8TL  CHECKOUT  PROCEDURES 

RSX  DECNET  POST-INSTL  CHECKOUl  PROCEDURES 

RSX  DECNET  PROGRANHER'b  REF  NANUAL 

RSX  DECNET  PROGRANNER'S  REFERENCE  MANUAL 

RSX  DECNET  RELEASE  NOTES 

RSX  DECNET  RELEASE  NOfES 

K8X  DECNET  3YSTEH  MANAGER'S  GUIDE 

RSX  OLCNET  SYSTEM  MANAGER'S  GUIDE 

^  DLX-11  RELEASE  NOTES 

RSX  DLX-11  USER'S  GUIDE 

RSX  DLX-n  VI. 0  SPD  10.6.0 

RSX  HDE/T-11  VI. 0  SPD  14.23.0 

RSX-ll  2780/3780  EMULATOR  USER'S  GUIDE 

RSX-11  PS/  GENERATION  GUIDE 

R8X-11  PSI  NETWORK  SPECIFIC  INFORMATION 

R8X-11  PSI  REFERENCE  CARD 

R8X-11  PSI  RELEASE  NOTES 

RSX-ll  PSI  SYSIEM  MANAGER'S  GUIDE 

RSX-ll  PSI  USER'S  GUIDE 

RSX-ll  P8I/M  V2.0  SPD  10.42.0 

RSX-ll  SYS  GENERATION  AND  INSTALLAIION  GDt 


AA-H225B-fL-00l  3.1 
AA-J319MI',-001  J,l 
AA-J319C-IK-001  4.0 
AA-MOOBA-TL-001  i.l 
AA-rt098B-!C-001  4.0 
AA-J517B-li;-001  i.l 
AA-J517C-TC-001  4,0 
AA-H224B-11-001  3.1 
AA-H224C-TC-001  4.0 
AA-K143A-TC-0yl  1.0 
AA-K142A-TC-001  1.0 
AE-K434B-(C-001  1.0 
AE-P081B-TC-001  1.0 
AA-J581A-TC-001  4.1 
AA-«372A-rC-O01  2.0 
A»^-M3/3A-IC-001  2.0 
AV-M74Vft-rc-001  2.0 
AA-rt374A- 11-001  2.0 
AA-M3;0A-1L-001  2.0 
AA-rt371A-lC-001  2.0 
Afc-N14lB-rC-001  2.0 
AA-H625C-'(.-001  •».! 


IitlNtl-llM 

[itCNEI-llfl 
DLLNtl-llM 
[itCNti-ll« 
DtlNtl-ll« 
Ii£CNtI-llf1 
IitLNEl-llH 
[itCNtl-lltt 
ntlNtl-llM 
DtCNLl-llfl 
RSX  LiLX-11 
RSX  DLK-n 
RSX  LILX-11 
RSX  MDE/Tll 

RSX  11  2780/3780  tMULATOF; 
RSX  11  PSI/n 
RSX  11  Pbl/tt 
RSX  11  PSI.^fl 
RSX  il  PSI.'M 
RSX  U  PSI/M 
RSX  11  PSl/H 
RS)  11  PSI/(1 
RSX-llrt 


NUMBER 
UPERAIIHG      UF 
SrSltM      HLHL        LiA!h 

fRS>,  1  Fti;  81 

IRSX  2         FEB  154 


»RSX 

1 

Mfir  «' 

tRSX 

5 

MAH  \:A 

tRSX 

3 

Ftf  HI 

IRSX 

T 

FtB  yi 

IRSX 

1 

MAI  L'" 

tRSX 

5 

FEB  t4 

«fiSX 

4 

M»V  iJI 

iksx 

1 

FtB  14 

tRSX 

1 

MAT  U4 

tRSX 

5 

fEB  B4 

»RS< 

J 

flAf  84 

tRSX 

1 

StP  tj 

»RS' 

0 

SEP  'i'l 

tRSX 

1 

FEB  e^ 

IRS^ 

1 

1. 

FEB  8^ 

tRSX 

1 

SLR  ;<J 

tRSX 

2 

SEP  S 

tRSX 

1 

SEP  C. 

IRSX 

1 

SEP  yj 

tRSX 

1 

SEP  CZ 

tRSX 

3 

stp  «;■ 

tRSX 

-' 

SEP  •;:.■ 

tRSX 

1 

!-U:  ■  ■• 

tRSX 

5 

NOV  .. 

INDEX  BY   FHt  lITLt-OF-THt-MANUAL 


i:3-Jun-t?ttl 

Psse  11' 


THLE 
OF 

MANUAL 

R8X-11/3271  Pt  PROGRAHHtK'S  UUIDE 
R8X-n/3271  PE  RELEASE  NOTES  Vi.O 
RSX-11/3271  PE  SYSTEM  MANAGI-k'S  GUIDE 
RSX-llH  BCP  USER'S  GUIUE 


PART 
NUMttP 

REV 
LEVEL 


PRODUCT 
NAME 


VERSION 
AA-C739B-IC-001  i.O  RSX  IIM  3271  PROTOCOL  EMULATOR 


AA-H032C-Tt-001  3 
AA-C73VC-TL-001  i 
AA-N2fr9A- 11-001  1 


RSX-llM  CROSS  REFERENCE  TABLE  Afc-M//8F-TC-00l  4 

RSX-UM  FEP  AND  FRP  INSTALLATION/USRS  GDE  AA-J303H-TC-001  1 


RSX-llH  GUIDE  TO  WRITING  AN  I/O  DRIVER 

RSX-llM  GUIDE  TO  WRITING  I/O  liRlVER 

RSX-llrt  MINI  REFERENCE 

RSX-llH  MINI  REFERENCE 

RSX-llH  SY8TEH  GENERATION/INS TALLA I ION  GUIDt 

RSX-llH  V4.1  SPH  H.32.21 

RSX-llH  V4,l  SPD  14.35.20 

RSX-llH-H-PLUS  I/O  DRIVERS  KEF  MAN  (UPDti; 

RSX-llH-H-PLUS  HCR  OP  MANUAL  (UPDtl) 
RSX-llM-M-PLUS  SYSTEM  HANASc^ENT  GDE  (UPH^l) 


AA-260Vfc-Tl-001  4 
AA-.'^OOE-IC-OOl  4 
AV-5b/0t-TC-00!  i 
AV-5bV0E-IC-001  4 
AA-H625C-TC-001  4 
AE-i40/V-TC-001  4 
AE-3407U-fC-001  4 
AA-L6//A-TC-001  2 

AA-L6/8A-iC-00l  2 
AA-L67VB-Tt-001  2 


RSX-llH-H-PLUS  TASK  BUILDER  MANUAL  AA-L680B-fC-001  2 

RSX-llH-rLUS  GUIDE  TO  WRITING  I/O  l*IVER  AA-H267B-1C-001  2 

R8X-11M-PLUS  INFORMATION  DIRECTORS  AND  INDEX  AA-H426C-rL-001  2 

RSX-llH-PLUS  MINI  REFERENCE  AV-H43bC-Tl-001  2 

RSX-UM-PLUS  SYSTEM  GEN/INSFALLATION  GUlOt  AA-H4ilC-Tt-001  2 

R6X-11H-PLUS  V2.1  CROSS  REFERENCE  SPD  AE-rt77VI-lC-001  2 


RSX-llH-PLUS  V2.1  RELEASE  NOTES 
RSX-llM-FlUS  V2.1  SPD  14.70.08 
RSX-llM-PLUS  V2.1  SPD  14.70.09 
RSX-llH/US  INFORMATION  DIRECTORY/INDLX 


AA-H427C-TC-001  2 
AE-Hefc2I-TC-001  2 
AE-HW2I-rc-00l  2 

AA-2bVi6-lC"001   1 


0  RSX  :1M  327    PPOU'lOL  LMULAIOR 

0  RSX  IIM  32/1  PROTOCOL  LMULATOR 

0  PCP 


MUMBER 
OPERA  UNO      m 

SYbltH  flCHE  DAH 

IRSX               2  APR  t*J 

rp'jx            1  APR  ai 

IRSX                J  APR  «i 

RSX  SEP  :.■ 


1 

R'JX-llM 

tKSX 

JUL  S4 

') 

4. 

RSX   IIM  f   LNHANl 

PKt  KiR  MINC 

IRSX 

JAN  b4 

RSX-llM 

IRSX 

3 

NOV  8i 

RSX- lib 

IRSX 

-■ 

HUV  S'/ 

RSX-llh 

IRS  A 

J 

NUV  8} 

RSX- lis 

IRSX 

3 

NOV  bl 

RSX-llS 

IRSX 

r 
J 

NOV  H 

RSX-llH 

IRSX 

1 

MAY  a4 

RSX-llM 

IRS' 

I 

lEB  84 

RSX-llM-HUS 

IRS>. 

6 

NOV  :' 

RSX-llM-PLUS 

IRSX 

t. 

NOV  :J'. 

RSX-llM-PLUS 

IRSX 

6 

NOV  yj 

RSX-11(1-PLUS 

IRSX 

5 

NOV  S.- 

PSX-ilH-PLOS 

IRSX 

4 

NOV  b-] 

RSX-llM-PLUS 

IRSX 

4 

NOV  S 

RSX-llM-PLOS 

tpSX 

3 

NOV  b: 

RSX-llfi-PLUS 

IRSX 

3 

NOV  V 

RSX-llM-PLUG 

iR'.;x 

1 

MAY  c'l 

RSif-l!M-PLlJS 

IRb> 

1 

NOV  c'- 

PSX-llM-PLUS 

IRSX 

1 

FEB  ei 

KSX-llM-PLUS 

JiRSX 

JUL  I- 

RSX-llM 

IRSX 

4 

NOV  l^ 

INPt-   it   IHt   fltLt-Of-(Ht -MANUAL 


TIILE 
OF 

mm. 

RSX-llH/llS  V4,l  UPliAFfc  B  INFORMAriON 
RSX-llM/nS  V4.1  UPDATfc  C  INfORHAUON 
RSX-llH/FEP  VI. 2  SPO  14,44.4 
RSX-llH/MI  BAICH  AND  (WfcUE  OPER  MANUAL 

RSX-llH/«+  CQWWWD  LAWjUAGE  MANUAL 
RSX-nN/N+  CRASH  DUMP  ANZ  REF  MANUAL 
RSX-11H/I»+  CRASH  DUMP  ANZ  REK  MANUAL 
R8X-llN/«+  CRASH  DUMP  ANZ  REF  MANUAL 
RSX-11M/M+  GUIDE  TO  PROGRAM  DEVELOPMENT 
RSX-11H/M+  I/O  DIRVERS  RET  MANUAL  (UPHtl) 

RSX-llK/«+  I/O  DRIVERS  REF  MAN  (UPOtl) 
RSX-11H/M+  MCR  OPERATIONS  MANUAL  <UPP*1) 
RSX-llH/IH  SYSTEM  MANAGEMENT  GDE  (UPli*!) 
RSX-nH/tH  SYSTEM  MANAGEMENT  GUIDE  <L!PD»1) 
RSX-llM/H-PLUS  BATCH  AND  QUEUE  OPERA! IONS  MAN 
RSX-llM/M-PLUS  COMMAND  LANGUAGE  MANUAL 

RSX-llM/M-PLUS  ERROR  LOGGING  MANU^tL 
RSX-llM/M-PLUS  ERROR  LOGGING  MANUAL 
RSX-UH/M-PLUS  EXECUTIVE  REFERENCE  Wmt^i 
RSX-llM/M-PLUS  EXECUTIVE  REFERENCE  MANUAL 


NUMBER 

NUMBER 

REV 

PP'J[UCT 

OPERA riNU   OF 

LEVEL 

VERSION 

NAME 

JYSIEM   HLHE 

JA 1  • 

AA-«25yB-rL-001  4.1  KSX-US 

AA-W2b9C-IC-001  4,1  RSX-US 

AE-LM2t-IL-001  l.I  KSX   HM  ^  ENHANC  PK.iJ  FOR  MINt 

AA-L671A-IC-O01  2.1  RSX-llM-PLUS 

AA-L672B-rC-001  2.1 

AA-L673B-1C-001  4,1 

AA-L673B-TC-001  2.1 

AA-L673B-TC-001  4,1 

AA-L6/6A-rC-O01  2.1 

AA-L677A-TL  001  4.1 

AA-L677A-'L-00i  4.1 

AA-L678A-1L-001  M 

AA-L6/yB-TC-00l  4.1 

AA-L6/9t:-IL-001  4.1 

AA-L671A-It-00i  4,1 

AA-L672B-K-001  4,1 

AA-L6/4b- 11-001  4.1 

AA-L674B-ft-001  2.1 

AA-L675A-rc-00l  4.1 

AA-L6/'..A-!L-001  2.1 


RSX-llM/M-PLUS  EXECUTIVE  REFERENCE  MANUAL  AA-L675A-rC-00l  4.1 

RSX-llM/M-PLUS  GUIDE  10  PRObPAM  DEVELOPMENl  AA-L6/6A-1L-001  4.1 

RSX-llM/N-PLUS  GUIDE  TU  PROGRAM  UbVtLUPMENr  AA-L6/6A-rC-001  'LI 

RSX-llM/M-PLUS  INSThLLA! ION/RELEASE  MOIES  Aft-HlBlC-TC-001  2.0 

RSX-HM/M-PLUS  MCR  OPERAIIONS  MANUAL  (UfDIP  AA-Li70A-lC-00l  4.1 

RSX-llM/M-PLUS  RHS-n  UTILlllES  MANUfL  AA  L670A-  !L-001  1.0 


IRSX  1  FEB  l" 

IRSV  1  MAY  'iH 

»RS).  1  FLU  H' 

tRSX  2  NOV  V,' 


RSX-llM-PLUS 

»RSX 

6 

NOV  V  ■ 

RSX-llM 

IRSX 

i 

SOV  Bi 

RSX-llM-PLUS 

tRSX 

3 

NOV  8i 

RSX-llS 

IPS*. 

3 

NOV  >::' 

RSy-llM-(-lUS 

lpb». 

1 

NOV  ;.'; 

KSX-US 

tPSX 

6 

NOV  t. 

RSX-llf* 

IRSX 

6 

NOV  I. 

RSX-llrt 

IRSr 

5 

"W   Li 

RSX-llM 

tRSX 

6 

NOV  il 

Rsx-ns 

IRSX 

6 

NOV  ;■ 

RSX-Uh 

IRSX 

1 

*- 

NOV  83 

RSX-llM 

tRbX 

6 

NOV  ;.• 

Rsx-im 

IRSX 

1 

NCV  ■: 

RSX-llM-FlUS 

IRSX 

I 

NOV  t  ■ 

RSX-llM 

tPSx 

4 

NOV  VI 

RSX-llM-PLUS 

IRSX 

4 

NOV  i! 

RSX-llS 

tRb< 

1 

NOV  Vi 

RSX-llM 

IRSX 

•) 

NOV  :-■ 

RSX-llS 

tRS;, 

'-1 

VI','   ■ 

COBOL- Ul/RSX 

IRSX 

1 

JAN  :  1 

RSX-llS 

iRsr 

■i 

NOV  ;• 

PRUFLSblUNAL  HOSI  luOL  Ml 

IRSX 

J 

MAY  ■■' 

INDtX  BY   [Ht   llfLL-Uf-tHh-flANUAL 


TIILE 

OF 

NMKML 

RSX-llM/H-PlUS  TASK  BLDR  MANUAL  (UPDfl) 

RSX-llH/H-flUS  TASK  BUILltR  MANUAL 

RSX-HN/H-PLUS  1ASK  BUILDER  MANUAL 

RSX-llH/H-PlUS  ItSEK'S  GUIDE 

RSX-llM/H-PLUS  USER'S  GUIUE 
fiSX-llH/H-PLUS  UTILIIES  MANUAL  (UPMl) 
RSX-llH/H-PLUS  UriLITiES  MANUAL  (Uf-Dtl) 
RSX-llN/RSX-llS  1NF0RMA11DN  liIRECVJKY  I  INDEX 
RSX-llM/RSX-llS  RELEASE  NOTES 
RSX-n«/»SX-llS  RELEASE  NOTES 

RSX-llS  SYS  6EN/IKSTL  6DE  (INtlUDES  UPMl) 
R8X-US  y4.1  SPD  09.21.14 
RSX-llS  W4.1  SPD  9.21.13 
R8X-DEC«:I  REFERENCE  (JUlIt 
RSX/RHS  USER'S  GUIDE 
RSX/VAX/VMS  FORTRAN  IV  USER'S  GUIK 
RSX/VMS  CORAL-66  USER'S  GJDE 
RSX/VHS  FWTRAN  IV  INSTALLATION'REL  NTS 
RSXU  2780/3780  EMUL  V4.1  SfD  lO.Ol.Ol 
R8X11M  IAS  RJE/HASP  VI. 1  SPD  10.51.4 
RSXllH/WF  MDE/Tll  SFTH  INSTL  GDt/REL  NTS 
RSX11N/8NA  PE  APPLICATIONS  PROGRAMMER'S  GUIDE 
R8X11M/SNA  PE  CONCEPTS  AND  FACILUItS  UIPDtl) 
R8X11M/SI»A  PE  RELEASE  NOTES  <UPD«1) 
RSXllM/'SNA  PE  SYSTEM  MANAGERS  GUIDE  (UPfitl) 
RTOU  INSTALLATION  GUIlt 


PART 

NUMBER 

NUMBEF 

REV 

PRODUCT 

OPERiVflN'J 

Of 

LEVEL 

VEPSION 

f.'AME 

SYblEM 

1  IlHt 

DA', 

AA-L6aOD-rc-001 

4.1 

RSX-lIM 

IRSX 

5 

NOV  ;' 

AA-L6bOD-It-001 

4.1 

RSX-llb 

IRSX 

5 

NOV  83 

AA-L6801i-Ti:-(01 

1.0 

PROFESSIONAL  HOSl 

lOOL 

MT 

tftSX 

5 

JAN  8'- 

AA-Ml  7911-1 1-001 

2,': 

COBOL  bl/PSX 

IRSX 

b 

JAN  d^ 

AA-rti;9ti-TL-001 

2.1 

P^^•U^EbSIONAL  lOOL 

M' 

.OBUL-31 

tKSX 

JUL  ':'4 

AA-L6S1A-1(.-001 

4.1 

R.X-llH 

»KSX 

6 

NOV  ':■■ 

AA-L681A-TI-001 

2.1 

RSX-llH-PLUS 

IRSX 

6 

Nuv  y- 

AA-25936-!t;-001 

4.1 

PSX-llS 

»RSX 

4 

NOV  :. 

AA-:'57JH-:T-001 

4.1 

RSX-llM 

IRSX 

- 

NOV  i: 

AA-2573H-Tl,-001 

4.1 

RSX-llS 

IRSX 

NOV  HI 

AA-2874E-rL-001 

4.1 

KSX-llS 

IRS;: 

0 

NOV  3: 

AE-34270-rC-OOl 

4.1 

PSX-llS 

♦-^sx 

1 

MAY  t'' 

AE-J427N-rt-001 

4.1 

PSX-US 

IR'J), 

1 

Fte  8« 

AA-M097A-TC-001 

3.1 

DtCNEl-llM 

IRSX 

1 

FEB  t:^ 

AA-ld69A-TC-001 

1.0 

PROFESSIONAL  HOSl 

TOOL 

KIT 

IRSX 

0 

MAY  m 

AA-KV5bA-TK-001 

2.6 

FORI  PAN  IV/RSX 

IRSX 

^ 

JAN  \!A 

AA-D112C-rK001 

4.0 

cof:al-66 

IRSX 

•1 

APK  8:- 

AA-RV54A-rK.-00i 

■J.,  I 

F0P1RAN  IV/RSX 

IRSX 

1 

JAN  y4 

AE-K997b-rc-001 

4.1 

R'iX  11  2780/3780  EMULATOR 

IP'jX 

1 

MA'  !f'1 

AE-5248G-1C-001 

1.1 

PSX  :  "  :hS  KJE/HASP 

IRSX 

1 

Ftl<   "1 

AA-NyVSA-fC-OOl 

1.0 

PSX  MDE/ni 

IRSX 

1 

APR  y.. 

AA-5503B-lt-001 

i.l 

KSX  111  SNA  ^•^ 

IRSX 

2 

SEP  t. 

AA-StiOlA-fl-OOl 

1.1 

RSX  lln  SNA  PE 

IF-* 

ILP  y 

AA-J549A-1C-001 

1.1 

RSX  UM  dNA  PE 

IRSX 

1 

SEP  t. 

AA-ti502A-TC-001 

1.1 

RG>  UH  SNA  PE 

IRSX 

fy 

C 

'3L.''  I: 

AA-N436B-IK-001 

2.0 

PILM-U 

IRSX 

1 

t\h\   :■' 

mu  BY  rHL  riiLL-OF-fHt-;;AHU^i 


15-Ju(rl98'l 
Pc3e  •/.. 


TITLE 

OF 

mm. 


RTE»-n  INSTL  GUIDE/RtLEASE  NOTES  'UPDtD 
RTEN-11  RELEASE  NOTES 
RTEH-U  USER'S  GUIDE 
RTEH-n  USER'S  MNUM. 

RTEH-11  V2.0  SPO  30.2K04 


PART 
NUNSEK 

REV 

LEVEL  VERSION 

AA-N4.16A-Th-001  1.1     RTth-11 

<V,-W"i25A-IK.  00!  2.0 

AA-N435C-TK-001  2.0 

AA-N435B-TK-001  1.1 

AE-N5;it-fK-00i  2.0 


PI'ODUL  I 
MAHL 


RTE«-:i 

RTEH-1! 
Rlt«-ll 

PTEH-11 

SCIENTIFIC  SUB  PR06RA«HER'S  REF  MAN  (UPMl)   AA-llOlH-TC-OOl  l.J     SSP-11 

SCIENTIFIC  SUBROUTINES  PROG  REF  MAN  (UPD»n   AA-llOlD-TC-OOl  1.1-1.2  RSX  llh  r  tNHANC  '-U   FOR  MINC 
SORT-11  V2.0  SPIi  12,7,5  AE-b429G-TC-001  2.0     SORT  11 


SSP  REFERENCE  MANUAL  ERRATA  SHEET 
88P-n  VI. 3  SPD  15,45,10 

SSP-ll  VI. 3  SPD  15.45,9 
TERMINAL  SUBSYSTEM  MANUAL 

TOOL  KIT  DOCUMENATION  DIRECTORY 

TOOL  KIT  DOCUMENTATION  DIRECTORY 

TOOL  KIT  USER'S  GUIDE 

UN1004  V2.0  SPD  10,79,06 

UN1004/RSX  RELEASE  NOTES 

UN1004/RSX  USRS  GBE/SYS  e£N  GDF  (UPHtl) 

USING  THE  DATATRIEVE-11/DBMS-U  INTERFACE 

VOLUME  I  GENERAL  INFORMATION 

VOLUME  II  USER'S  INFORMATION 

VOLU«  III  GEN/INSTALLATiON  INFORMATION 

Vffl-UME  IV  SYSTEM  MANAGEMENT  INFORMATION 

VSVll-M  SOFTyARE  DRIVES  6UI!)E 

VSVll-M  SOFTWARE  DRIVER  GUIHE 

VSVll-H  V2.0  RELEASE  NOTES 


AV-V189A-TC-001  1.2     RSX  IIH  F  tNHAW,  PKO  FOR  MINC 
AE-3413:-TC-001  1.3     SSP-11 


A£-J11iH-TC-001  1.3 

AA-N623B-IK-001  1.0 

AA-N615C-TK-001  1.0 

AA-N615B-TR-001  1.0 

AA-N617C-TK-001  1.0 

AE-3454e-(C-001  2.0 

AA-1341C-rC-001  2.0 

AA-1342B-  fC-001  2.0 

AA-K887E-rC-001  2.0-2.1  uBMB-ll 

AA-X919A-TC-001  4.0     DtCNET-llN 

AA--X920A-TC-001  4.0     riECNEl-llM 

AA-X?21A-TC-001  4.0     PtCNEl-llM 


SSP-11 

PROftSSlONAL  HOb'  lOOL  ^aT 

PROFESSIONAL  HOSI  lOOL  KIT 

PRUFtSblUNAL  HOST  (OOL  Kll 

PROFESSIONAL  HOSI  I OOL  KIT 

UN1004 

UN1004 

11N1004 


AA-Xy22.i-TC-001  4-0 

AA-J287B-TK-001  2.0 

AA-J287C-Th-001  2,1 

AA-M61t.A-1L-001  2.0 


DtCNti-un 
v'SVll-M  liRlVER 
WVll-M  DRIVER 
'.'SVU-M  UKl'.tR 


NUMBER 

OPERA) INb 

OF 

SYSILM 

-iCHt 

Wil 

IRSX 

C 

JAM  «• 

IRSX 

1 

MAY  y4 

«RSX 

0 

MAT  84 

IRSX 

i.' 

JAN  d4 

IRSX 

1 

MAY  8-1 

tRSX 

0 

SEP  d2 

tRSX 

1 

APR  33 

«RSX 

1 

FEB  Ki 

«RSX 

1 

JM   81 

»RSX 

1 

MAY  ii 

IRSX 

1 

rtn  -i 

tRSX 

') 

J^N  r- 

iPbX 

1 

MAY  8- 

»RSX 

1 

JAN  B4 

*RSX 

3 

MAv  85 

IRSX 

1 

FEB  8* 

IRSX 

1 

SEP  8: 

IRSX 

1 

SFP  82 

IRSX 

1 

SEP  82 

IRSX 

JUL  .•.•* 

IRSX 

JUL  B'l 

IRSX 

JUL  i.''' 

IRSX 

JUL  >!■■■ 

IRSX 

1 

SEP  82 

IRSX 

JUL  84 

»PSr 

1 

ipN  i'M 

INDtX  er  THE  riTLE:-W--rHt-hANUAL  I'j-Jun-l?a? 

P22e  16 

PARI 
TITLE  WJrtBtK 

OF  REV 

MANUAL  LEVEL     VERSION 

VSVll-h  V2a  SfD  14,53.03  At-K851Ii-rC-001  2,1     VSVll-h  DKIUER 

VTV3i-K/RSX  ItVICE  DRV  AND  SUBROUlINt  LIBRARY  AA-rt809A-1L-001  1,0     7IV31-K  RS 

VTV31-K/RSX  VI, 0  SPO  14,73,0  AE-P079A-TC-001  1.0     VTM31-K  RSXllH  DRIVt/SUB  PKG      tRSX      1    Fff  yi 


lUrtBtr. 

PRUDUCI 

OPERA  llNij 

i.F 

nnHt 

SYSIEd 

nCHt        Ml'. 

»RSX 

1          KEB  54 

HRlVt/SUB  PKG 

IRSX 

1          APR  8/ 

